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М'АРі .аЧУЄ НЕ- 
БЕЗПЕКУ В КАНДИДА- 
ТУРІ ВІЙСЬКОВИКА 



З СІЛОГО ЛОМУ ПА ФАРМУ 



Лаисінг. у стейті Мішіген. 
Ген, Доґлес МекАртур сказав. 
Що вибір військової людини 
на стнновнще президента мо- 
же стати трагедією країни. 
Хоч ВІН не згадав ПО імені ген. 
Дванта Д. Айзенгавера, про- 
від його аспіранта на кандида- 
туру а 1 д Республіканської 
партії, то слухачі зрозуміли, 
що тут саме йде про особу 
Айзенгапсра. Свої думки ви- 
словив МекАртур у промові 
на спільнім зібранні обндвох 
палат стейтової легіслятури, 
у якій - він точніше з'ясував 
цю небезпеку, кажучи, що це 
до введення тоталі- 
Це 



республіканських 
ків дадуть підтримку ген. Ай- 
зенгаверові і разом доведуть до 
тоталітарної однопартійности. 
Мек Артур пригадав, що сві- 
Історія виказує, як рес- 



публікя й демократії тратили 
свою волю, коли передавали 
цивільну владу в напів-війсь- 
кові рукн, а ніщо так не спри- 
яє самовладному правлінню, 
як військова, кліка. „Це бу- 
ло б сравді трагедією, якщо б 
теперішня генерація була при- 
неволена шукати рятунку в 
строгості військового володін- 
ня А дкецкліня від трагічної 
невдачі цивільної адміністра- 
ції. Це моше знищити заїде 
історичне розуміння, яке 
спрнле пануванню цивільної 
влади" — міркував ген. Мек 
Артур наче на виправдання, 
він не прийняв оферти 
по найвище стало- 
ще в ЗДА. У дальшому він 
доводив, що демократи змага- 
ють до диктатури такими спо- 
собами, що намагаються зни- 
щити опозицію і продовжити 
свою партійну владу в безко- 
нечність. 




СОВЄТИ ПОЧАЛИ ТЕХНІЧНІ 
ТРУДНОЩІ' 1 В ЗАХІДНІЙ 
КОМУНІКАЦІЇ З БЕРЛІНОМ 



Стівенсон на першому місці серед 
провідних демократів 



Шікаґо, — Провідні особи 
Демократичної партії зїхалн- 
ся сюди на нараду, щоб при- 
готовити програму Красвої 
КемократичяоТ Конвенції, яка 
почнеться 21 липня, тоб то 
після сподіваного покі вчення 
конвенції Р е с п убліканської 
Партії, яка починається 7 
липня. Демократи все ще вва- 
жають губ. Адлай Стівенсон а 
можливим кандидатом на пре- 
зидента І тому доручають 



губ. Полові Девср з Маеса- 
ч у ссете виголосити промову 
для зголошвння його канди- 
датури на конвенції. З Ню 
Иорку наспіли вісті, що та- 
мошній кандидат, В. А пере. і 
Гарріман зовсім поважно бе- 
реться кандндувати- і встано- 
вив своє передвиборче бюро. 
Про през. Трумаяа довідують- 
ся, що він кандндус на деле- 
гата з свого стейту і ш тако- 
му характері буде брати у- 
часть у конвенції. 



^ , Перемога „Тефта вВест р ши 

Чарлетон. у стейті Вест Вір- ВВет ВІРЛЖІЩЯ »*а* 




рржсхон 

джінія. — Обчислення голо- 
сі* при партійних правяборах ^ 

у стейті Вест Вірджінія вияв- та на президента. Так як те- 
Тефт здобув 15 пе р показується, Тефт мас за 
певнішої 364 республікансь 
кість 16. бо один делегат зая- ких делегатів, Айзевпшер 
вився за ген. Айзеигавера, 3 304. Варрен в. МекАртур, а 
демократичних правиборів не- і незнаних з прихнльности с 
ма нічого зам Ітного, бо стейт 1 158 делегатів. 

Конгрес ухвалив одноголосно підвишку 
для збройних сил 

— Обидві па- днем 1 травня, одначе він 
припізненні"! тому, що обидві 
палата ухвалили різні проек- 
ти і треба було їх вирівняти 
на спільній конференції. Піс- 
ля того обидві палати швид- 
ко ухвалили поправленні! 
проект і с повна надія, що 
президент його підпише. Під- 
вищ ка платні для збройних 
сил вимагає загального ви- 
датку 5484,000,000 річно. 



па- 
лати Конгресу ухвалили в 
четвер законопроект для під- 
вншки платні в усіх збройних 
силах висотою 4 відсотків „для 
покриття жнттсвих видатків", 
а крім того 14 відсотків на по- 
криття харчових видатків і 
видатків на мешкання. Зако- 
нопроект піде тепер до Білого 
Дому для підпису президента. 
Закон передбачає підвншку з 



Берлін. Від кількох днів со- 
встські власті а Німеччині по- 
чали дивну гру з аліянтською 
комунікацією між Західною 
Німеччиною і Берліном, яка 
своїм характером цілком на- 
гадує ті самі „технічні труд, 
иощі", які попередили совст- 
еьку бльонаду Берліна перед 
трьома роками. Зачалося від 
аліянтських військових па- 
труль, які — згідно з умовою 
— мають право контролюва- 
ти головний комунікаційний 
шлях між Західною Німеччи- 
ною і Берліном. Насамперед 
большевнцькс військове у- 
прввлікня відмовило цього 



Президент і ру чан. промовляючи на лр йнятті службовців де- 
партаменту сільського господарства, заявив, що після закін- 
чення скосі президентської каденції в січні наступного року, 
він плинув залишити Битий Дім і вернутися. назад ив 
фірму в Мі.іурі. Він теж повідомив, що а ииііГмі 
чіїі каиманІЇ він думас взятті таку саму активну участь в кіі- 
рнгть демократичного кандидата, як він и вів в свою власну 
користь в попередній кам 



За двопартійну комісію для закордонних 
справ під час виборів 



1045 році в особистій виміні 
листів між резидентом Труи 
ном і прем'єром Черчнлем 
одного боку, а „генераліссіму 
сом" Сталіном з другого, і о- 
після потверджені договори а 
Потсдамі. Під час бльокади 
Берліна Совсти відмовили а- 
ліянтам тих прав під закидом, 
що аліянтн порушили інші 
постанови договорів в справі 
Німеччини. Тепер, рівночасно 
з „технічними труднощами" 
на шляху між Західною Ні- 
меччиною і Берліном, боль- 
шеанкн почали вже теж кам- 
панію „прикордонних випад- 
ків", закидуючи аліинтам, що 



НОВИЙ КОМАНДАНТ ПО- 
ЛОНЕНИХ В КОРЕЇ ЗА- 
"І! ВОДИТЬ ДИСЦИПЛІНУ 



права аліянтськнм патрулям | їхні патрулі і сторожі пору- 
з Берліна. Після алінктської ! шують кордон совстської зо- 
івтервенції. дозволено на па- ни, а а одному випадку це мав 
трулі з Берліна, але прнпи- ! зробити навіть аліянтеькнй 



Вашингтон. — Серед кон- 
гресових кіл повстала думка 
створити комісію для порозу- 
міння я співпраці під час пе- 
редвиборчого періоду в спра- 
ві закордонної політики Злу- 
чених Держав. Це являється 
необхідним, бо теперішня ад 




політичне 
було лекше. а крім того н 
партійні проводи були більше 
схильні до співпраці. Так, пе- 
ред виборами в 1944 р.. през. 
Франклін Д. Рузвелт погодив- 
ся на розмову з губернатором 
Тамесом Е. Дюї й Джаном 



1948 р. сен. Артур Г. Ванден 
берг і тодішній підсекретар 
стейту Роберт А. Ловет 
цювали програму 
політики. Наслідком того бу- 
ла резолюція в справі зор- 
гаиізуванвя Півні чи о-Атлан 
тійського Пакту. Тому, що те- 
пер нема в Конгресі відповід- 



нено патрулі з заходу. Після 
чергової інтервенції, больше- 
вики одну патрулю пропус- 
кають, другу, ні, або пропус- 
кають американців, але не 
пускають англійців і навпаки, 
пускають англійців і не про- 
пускають американців, прпв- 
доещібно з метою, щоб прига- 
дати аліяитам ці „технічні 
труднощі", а якими вони по- 
винні рахуватися після підпи- 
сання мирового контракту з 
Західною Німеччиною та 
включення її в європейську 
оборонну спільноту. Комуні- 
каційні права аліянтіа між 
Західною Німеччиною і Бер. 
були встановлені в 



жінігтпація може Пут» посли»- .ио-иаетїіялмптх провідних лю- 
де*, 




президент міг би порозуміва- 
тися прн веденні закордонних 
справ доки не прийде зміна 
чи перенибір в адміністрації. 
Згадують навіть про такі 
фундації, як Рокефелера, 
Форда та Карнегі, щоб вони 
сфінансувалн діяння такої 



Доллесом у справі керівниці- 1 комісії в інтересі цілости Злу- 
ва закордонної політики, п в 1 ченнх Держав. 



т;інк. ЩО не тільки порушив 
кордон, але й стріляв иа со- 

ВСТСЬКУ СТОРОЖУ — ПОВІДОМ!!- 

ло комун о- німецьке пресове 
агенстао. Крім того, впродовж 
останнього тижня совстське 
військове управління два ра- 
зи щютестувало проти того, 
що французький пасажирсь- 
кий літак з заходу до Берлі- 
на не держиться в кордонах 
„повітряного коридору" та ле- 
тить понад совстську зону. В 
усіх цих совстських трудно- 
щах і безпідставних обвину- 
ваченнях добачують аліянтн 
початок нових більших кло- 
потів в совстсько-аліянтсьннх 
відносинах в Німеччині. 



Токіо. — Новий командант 
табору полонених комуністів 
на острові Кодже в Кореї, — ' 
ген. Гейдон Л. Ботнер, заявив 
вчора, що єдине, чого можуть 
очікувати під нього 80.000 ко- 
муністичинх полонених в та- 
борі на цьому острові, це — 
скріплення дисципліни в рин- 
ках постанов Женевської кон- 
венції. Ген. Ботнер був при- 
значений командантом тори 
величезного табору полоне- 
них після того, як комуністи 

команданта. ген, Додда. та 
коштом його звільнення ви му 
сили від його наступника, геп 
Колсона, низку обіцянок, що 
їх тепер використовує комуні- 
стична пропаганда. Вже ра- 
ніше ген. Марк Кларк, аліянт- 
еькнй головний командант на 
Далекому Сході, заявив, що 
всі обіцянки, вимушені тс і мі- 
ро м і шантажем від ген. Кол- 
сона для полонених, не мо- 
жуть мати жодної важ пости, 
а новий командант табору, — 
ген. Ботнер внясикв, що поло- 
нені матимуть те, що їм приз- 
нак Женевська конвенція, але 
в тих постановах цілком пев 
ни' нема такої, яка дозволи лі 



б на вивішування червоного 
прапору над табором, як це 
робили червоні полонені досі. 
Гей. Ботнер попередив, одо 
кожне порушення ДНСІІНП- 
нн, каратиметься згідно з та- 
ми ж постановами Женевсь- 
кої конвенції. Тим часом оба 
генерали вмішані в аферу 
схоплеиня І обіцянок, гей. 
Додд і гак Колгон. були при- 
значені назад на свої пости в 
дієвій армії в Кореї, після ко- 
роткого побуту в Токіо, де но- 
ни склали ген. Кл аркові осо- 
биетий звіт з перебігу схоп- 
лений та звільнення ген. Дод- 
да. Б ці лі іі справі продовжу- 
ється урядове слідство і післа 
того справа буде правдоподіб- 
но її Конгресі. - Вже тепер 
стверджено, що цілу аферу 
схоплений комуністи лляну 
пали довго І дбайливо, щоб о- 
післи могти використати її 
для п|юпа:'аидн і зокрема для 
аргументів н теперішніх пере- 
говорах в Иинмунджом. Досі 
ще не повідомлено, чи поло- 
нені, икі були схопили ген. 
Додда, будуть покарані, хоча 
постанови Женевської конвен- 
ції таке покарання передбачу- 
ють. 



часно тут зустрінуться теж мі- 
ністри закордонних справ 
шістьох європейських країн: 
Франції, Італії. Німеччини. 
Голяидїї, Бельгії і Люксем- 
бургу, щоб завершити договір 



в справі європейської оборон - 
юс 

ноі Німеччини та И окремих І 



військових частин в европей-4 



Наступного тижня почнуться кінцеві 
переговори в справі Німеччини 

Париж. — У вівторок або 
середу наступного тижня тут 
фстріжуться міністр» замор- 
Злучених Дер- 
1 Франції, щоб 
остаточно оформити і п{дпи- 
з За- 



вік готов заверши 

ти організацію європейської 
оборони, тісно зв'язаної з Пів- 
ні чно- Атланті йеьхнм Пактом. 
З поінформованих кіл заявля- 
ють, що до вирішення зали- 
шається ще тільки час три- 
вання планованих 



Червоні в Панмунджом обвинувачують 
Аліянтів за озброєння полонених 

Токіо. — Комун істинні і дже для звільнення схоплено- 
представинки на конференції І го ними ген. Додда. Комун Іс 
Панмунджом в справі г 



го ними гей. 

закн дують аліянтам, що 

тлін заставляють полонених 
ренир'я в Кореї .видв»гиул.,1 ві№ , кат1(( . 11 комунЬиу і опіс . 

ячора проти аліянтів нове об- 1 лп вишколюють та 

здогадне озброювання поло- \ льио-китанськік і твденио-хо* і 
нсних китайців і пікнічних ко- 1 реСісшій арміям. Алікнтеьннй ' 
м *'ір*Л«<». я метою „, ви корті; то н- \ гір гдетпяпяк я цілою рітучіо- 




Гх за „гарматно м'ясо" в І тю відкинув «І „дикі обвпну- 
боротьбі проти комуністів. По- і вачення", даючи рівночасно 
дібиі обвинувачення ви двигне І комуністам до зрозуміння, що 
Л комуністична пропаганда, ] аліяятська. терпеливість у вн- 
лохлнкуючись при цьому на і слуханні таких нісенітниць 
вимушені шантажем при з на н- 1 може скоро скінчитися І тоді 
ня і обіцянки- ген. Колсона в і тільки комуністи будуть від- 
переговорах з комуністичні! І повідальні за дальшу 
мн полоненими на острові Ко- 1 теперішніх переговорів. 



Доллес закликає до твердої політики 



У Конгресі посилюється критика поведінки 
генералів на Кодже 



Вашингтон. — Думка, щоб 
Конгрес прослідив поведінку 
ген. Френсіса Т. Додда Й ген. 
Чарлся Ф. Колсона в справі 
переговорів з полоненими пів- 
нічними корейцями, назрівас 
до вирішення в 

якійсь формі. 
Покищо провідники обидвох 
конгресових палат зажадали 
від департаменту оборни точ- 



них даних про ці перегово 
рн, а голови генеральних 
штабів віднеслися до головно- 
го конаядувачо в Кореї, щоб 
вік повідомив їх про всі по- 
дробиці. Після того, буде а 
Конгресі поставлена резолю- 
ція з вимогою безсторонного 
слідства щоді 
поведінки генерала. 



УРЯД ПОПЕРЕДЖУЄ ПРО 
НЕДОСТАЧІ В ЦИВІЛЬНІЙ 
ОБОРОНІ МІСТ 



Ню Порк. — 
ції ніськня 

відбувається в готелі Вал 
дорф Асторія. федеральний 
адміністратор Цивільної Обо- 
рони мілард Ф. Кялдвелл. по- 
передив, що країна навіть 
приблизно не готова подбати 
про 7,500,000 жертв, які мо- 
жуть впагтя під час нападу 
ворога атомовою бомбою з 
повітря. У конференції бе- 
руть участь 250 посадників 
американських і закордонних 
міст, щоб обговорити поточні 
потребі! населення, Закн за- 
говорив представник уряду, 
посадник Питсбурга. Денвнд 
Л. Лоренс гостро с крити кував 
федеральний уряд за його не- 
дбальство в справі складення 
" програми цивілі,- 



Пітсбург. — Джан Доллес, 
який, недавно зложив з себе 
обов'язки республіканського 
дорадника при державному 
секретареві, Дій Ачееонові, 
керівників закор- 
донної політики ЗДА. щоб ви- 
разно дати розуміти комуніс- 
там, що кожна проба агресії 
на ЗДА спіткається^ рішу- 
чою відсіччю. Комуністи ма- 
ють бути попереджені, що ка- 
ра буде настільки сувора, що . 
напад не оплатяться. У своїй 
зверненні, переданім агенцісю 
Аеосісйтед Пресе, Доллес під- 1 
креслюс. що політика ЗДА. 
від закінчення другої світової 
війни, була „небезпечно не- 
відповідна".. Він осудив по- 
тягнений політики, що звер- 
тала увагу на дрібні успіхи 
порозуміння, в той чає, коли 



„800 мільйонів людей. - тре- 
тина всього населення землі", 
найшлася під владою фана- 
тичного дееПбтизму. Далі 
Доллес підкреслив силу со- 
встської пропаганди, яка ро- 
зуміє, що розповсюджування 
їхніх ідей пересякас навіть ск- 
лу зброї. З того повстало таке 
становище, що політика ЗДА 
І знайшлася лише в обороні в 
обличчі виразно напасницької 



совстської акції. Доллес осу 
див рівно ж помилки в полі 
ткці щодо Европи. а особлн 
во іцодо Азії, яка, ягідко з за 
думами Сталіна, стала його 
базою для володіння над усім 
світом. Дотеперішні ж помил- 
ки в політиці ЗДА призвели 
до надаремної витрати гро- 
шей, не давши бажаних на- 
слідків. <■ 



250,000 німців страйком домагаються 
права співкерувати підприємствами 



Діссельдорф, Німеччина 
В Діссельдорфі, Брауншвайгу 
і Кельні вийшли на демон- 
стративний страйк 250.000 ро- 
бітників, домагаючись права 
співкерувати підприємств а ми, 
в яких працюють. Подібні де- 
монстративні страйки мають 
відбутися в Гомбургу, Касселі 
І Франкфурті. Співпраця в за- 
ряді підприємством уже існує 
в сталевій, залізній та вугіль- 
ній промисловостях, де робіт- 
ники мають 50 відсотків чле- 
нів у зарядах цих підпри- 



ємств. Тепер німецькі робітни- 
ки домагаються поширення 
цього закону на інші галузі 
промислу, В Діссельдорфі 40 
тисяч робітників брали участь 
у цій демонстрації. Сотня ко- 
муністичної молоді з'явилася 
ка площі демонстрантів та хо- 
тіла розвинути політичні 
транспврентн, але поліція у- 
сунула комуністів. Подібний 
страйк відбувся минулого ро- 
ку, і тоді, на інтервенцію 
канцлера Аденауера, сповне- 
но бажання робітничих юній. 



В НЕДІЛЮ ВЕЛИКЕ ВІЧЕ В 
СПРАВІ НАРОДНОГО ДОМУ 
В НЮ ИОРКУ 



рен- ної оборони, що була б внета 
щоічальна серед теперішніх від 
носик у світі. Калдвелл у сво- 
їй промові заявив, що країна 
потребує 17.500,000 вправле- 
них у цивільній обороні до- 
бровольців, а мас тільки) 
3,000.000. Він скритикував на- 
селення за його ..струсове ня- 
ставлекня" до справ цивіль- 
ної оборони, яке слідне теж 
у етейтових і федеральних ле- 
гіс ля турах. Він зажадав під- 
готовя кожного громадянина 
до цивільної оборони. На кон- 
ференції промовляв теж го- 
лова Аґенції Економічної Ста- 
білізації, Роджер.Л. Путнам, 
а при цій нагоді виступив з 
критикою проти сталевої про- 
мнеловости за П 
критику уряду. 



Ню Порк. — В неділю. 1Я. 
травня, відбудеться тут у 
Вебстер Голл при 119 Іст II- 
та вулиця {між 3 і 4 свенюі 
велике громадське віче в 
справі придбання Українсько- 
го Народного Дому в цін мет- 
рополії, В програмі віча, крім 
промов відомих наших грома- 
дян, с оригінальна „жива га- 
зета" та „похід поколінь". - 
які ілюструватимуть потребу 
і можливості Українського 
Народного Дому в Ню Порку. 
В цій справі відбулися в чет 
нер ввечорі передиічеві нара- 
ди Дорадчого Комітет;', на з- 
кнх обговорено та встановле- 
но подробиці переведення ві- 
ча. Від цього віча у великій 
мірі залежатиме дальший пе- 
ребіг кампанії і тому дуже 
щоб в ньому взплн 
участь ві ї 
громадяни метрополії 
Справа Народного Дому п И;о 
Порку це безумовно одна 



Ннига Буденца, як документ на процесі 
проти комуністів 



найважливіших проблем ко 
тільни цеї громади, але й ці- 
лої нашої амернкаисько-укра- 
їнсі.кої спільноти і тому Ко- 
мітет ще цею дорогою рішив 
звернутися з останнім гаря- 
чим закликом до всіх україн- 
ців Ню Иорку, щоб відложн- 
ли в цю неділю на другий 
плин неї інші справи та ма- 
совою участю у вічу не тіль- 
ки зампніфестували свою со- 
лідарність та своє зрозуміння 
папі цеї справи, але й пктив- 
ко включилися в цу акцію, від 
якої може дослівно залежати 
дальший розвиток громади І її 
честь. Після численних полі- 
тичних маніфестацій в остан- 
ніх місяцях, віче в справі при- 
дбання Народного Дону в Ню 
Иорку буде не тільки побожа- 
пою різноманітністю, але ч 
в найбільш практичний та ко- 
рисний спосіб доповнювати і 
завозуватиме цілість праці і 
зусиль цеї великої громади. 



Ню Порк. — 
голосного процесу шістнадця 
тьох комуністичних провідни- 
ків позначились посиленим 
нападом оборони проти свід- 
ка обвинувачення Буденца. 
Особливо гострі напади обо- 
рони викликало свідченнд 
Буденца. що комуністи, у сво- 
їй діяльності, вживають за- 
маскованої мови „мови Езо- 
па", яку знають втаємничені 
її яка не викликає підозріння 
назовні. Діяти так навчав ке- 
рівник світового і російського 
комунізму, Ленін. Оборона 
зокрема твердила, що зразків 



Зловлено двох японсьних „Тарзанів'* 
в джунглях 

Гуам. Пацпфік. — На остро. років скривалпея перед 
пі Саілан иа західному Пацн- 
фіку місцева поліція, під 
проводом американського по. 
вітового адміністратора нл то- 
му острові, схопила двох ко- 
лишніх японських ВОЯКІВ, що 
впродовж вісім років після 
здобуття острова американсь- 
кими військами, скриволися в 
джунглях. Па їх слід каві в 
один місцевий селянин. Ці 
два новітні „тарзани". для 
відміни від інших японських 
вояків, які впродовж довгих 



риканцямн в печерах, жилп 
в зарослому гущавиною вір- 
лимону гнізді. Воші були ціл- 
ком голі! В їхньому сховищі 
знайдено примітивний маг- 
нетиті прилад для розпалю- 
вання вогню, дві пляшки со- 
ли з мо|>ської води, дещо цук- 
ру з тростини, прилад до го- 
леннл, щітки до зубів та деякі 
Інші примітивні 



на кілька днів до 
спостережень і 
будуть повернені до 




Останні дні. такого діяння немає навіть в 
писаннях свідка, що був виз- 
начний комуністичним жур- 
налістом. На це обвинувачен- 
ня предложнла оборона книж- 
ку Буденца „Це моя історія", 
що він її написав після вихо- 
ду з комуністичної партії гі 
що була видана в 1Й46 році. У 
цій книжці знаходяться ви- 
разні ствердження, що Ву- 
денц. під час своєї керівниче! 
праці в комуністичній пресі, 
інструкції, отримувані з Мос- 
кви розповсюджував між ко- 
муністами, перекладавши їх 
на „ідеологічну мову" евох 
статті в. 



Прогрес в американсько-еспанських 
переговорах 

Мадрид. — Американський 
амбаеадор в столиці Еспанп. 
Линнолн МекВіг, повідомив 
вчора, що еспанеько - амери- 
канські переговори в гправі 
договору взаємної допомоги і 
оборони продовжуються , „в 
приятельській атмосфері обо- 
пільного зрозуміння". МекВіг 
промовляв на річному прп- 
нятті Американської Торго- 
вельної Палати в Барсельоні. 



Він твердив, що на цю тему 
він бнжав би і мав би сказати 
дещо більше, але держиться 
інструкцій державного депар- 
таменту, щоб не виявляти 
пчд|иібпци переговорів аж до 
часу їх завершення. Амери- 
канські і сспаиські купці та 
промисловці з нетерпеливістю 
очікують завершення тих пе- 
реговорів, від, яких вони спо- 
діються Яипіто 
обох країн. 



Китайські комуністи використовують 
ворожих собі лямів 

Індія. 



Калімпонґ. Індія. — Китай- 
ські комуністи, що тепер во- 
лодіють 
до 

Комітет, до якого візвалн на 
членів ворожих собі Лямів: 
сімнадцятирічного Даляй Ля- 
му та чотирнадцятирічного 
Пакчек Ляму. До цього ..Ад- 
міністративного Комітету' 'ма- 
ють ще належати представни- 
ки „патріотичних елементів" 
та делегати трьох найбіль- 
ших монастирів у Тибеті. Цей 
Комітет злгтуипг. данній кабі- 



нет міністрів Даляй. Лямн, а 
участь у ньому обидвох Ля- 
мів „прямих наслідкикін" І 
..живих Буддів". свідчить про 
те, що комуністи ПОКИ ЩО для 
замилення очей мусять раху- 
ватися з релігійними почу- 
ваннями тибетського населен- 
ня. Та проте ці оба Лямн, во- 
рожо до себе наставлені, бо ж 
вони давні конкуренти до 
влади в Тибеті, не мають ве- 
ликого значення в цьому Ад- 
міністративному Комітеті, де 
їхні голоси будуть меншістю. 



ТУНІСЬКИЙ БЕЙ ЗАКЛИКАЄ 
НАЦІОНАЛІСТІВ ЗА- 
СПОКОЇТИСЯ 



Туніс. — Бей Тунігу Сіді 
Мпхамиед ель Амін Наша за- 
клнкував у радієвій промові 
арабських націоналістів за- 
спокоїтися. Він обвинувачу- 
вав націоналістичних екстре- 
містів в тому, що послугову- 
ються терором аж до підкла- 
дання бомб включно, та в той 
спосіб вбили досі шість осіб 
І тридцять поранили. Бей за- 
явив у свої 1 1 промові, що „пов- 
ні ненавнгти вчинки против- 
ляться нашому віруванню, а 
передовсім нашій святій релі- 
гії". Догадуються. Що ця іцю- 



мовя бея попереджує ужиття 
фран пулами гостріших засо- 
Гйіі проти арабських націона- 
лістів у Тунісі, „Безжалісна 
кара людьми і Іїогом" наста- 
не, продовжував беіі. Який 
наслідок матиме ии промова 
бея на арабське населення, не 
знати. Але під час її виголо- 
шування в н бух. ні дві нові 
бомба, одна в кін!, а лругя 
кннека на мтоСус. Французь- 
кі урядові коіяя не надіються 
багато від цісї промови бея, 
та твердять, що бегво житті і 
виставлене па небезпеку з бо- 
ку націоналісті!!. 
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МІГРАЦІЙНІ ЗАКОНОПРОЄКТИ 

В Сенаті заповідається завзятий бій з приводу законопро 
акту Мек Керена в справі іміграції та натуралізації. Виглядає, 
що не зважаючі! на конечну потребу сюобнетої участи сенато- 
рів у виборчій кампанії, наради Сенату протягнуться і він не 
розійдеться в липні, як це було плановане. 

Законопроект має 302 сторінки, а проти нього видвигнено 
до 400 закидів. Це вказус, що дискусія над ним може затягну 
тись на кілька тижнів, а то й місяців, як дехто передбачає. Вже 
на самім початку такі визначні особи, як Лімен з Ню Иорку, чи 
Вилйем Бентон з Коиетикат, що, хоч не стоять на протилежних 
становищах, а навпаки, вони противники бнлу Мек Керена, то 
одначе розгарячиншнсь і намагаючись викликати якнайбільше 
враження, як дуже їм цей законопроект не подобається, пере- 
ривали один одного. Яка гаряча була ця початкова дискусія 
можна заключатн також і тю тім, що Мек Керенові закядува 
но навіть змагання перебудови Америки на „тоталітарний 
лад". 

. В такій ситуації було б непростимим гріхом, коли б і ми 
американські українці, не доклали також і своїх старань, щоб 
законопроект Мек Керена, який мас за собою апробату Судей- 
ської Комісії, провалився. Правда, його можна б основно змі 
нити, але це мабуть куди трудніше, ніж його Цілком повалити 
Тому краще не домагатись зміни, а заявитись за законопро- 
ектом Гомфлі-Лімена, який Судейська Комісія мас, але якого 
ще досі не розглядала. Цей другий законопроект виходить з 
цілком інших засад у відношенні до еміграційного питання 
та чужинців. Він уложений в дусі американської традиції й 
толеранцН-їа е доброю зброєю у боротьбі з комуністичною 
протиамерігкаіською пропагандою, яка постійно глузує з ямс 
риканськнх свободолюбних ідеалів, що вони, нібн, тільки на 
папері. Особливо небезпечні ті точки в законопроекті Мек Ко- 
рена, які відцосяміа Др ДДЙДЙ Щ0ЮЯШ&ЬЛЩШІЇ& 



ним урядникам та генеральному прокураторові дас цей законо- 
проект такі великі права, що їх — як це зазначус сенатор Бен- 
тон — можуть „бюрократи" надуживати в нелюдський спосіб, 
покликую чись на букви закони. 

Америка мас повне право дбати про себе в такий сам спо- 
сіб, як це роблять інші держави. З цього боку сенатор Мек Кс- 
рен мас повну рацію, коли говорить про „забезпечення нашого 
способу життя". Проте треба мати навіть у тому випадку на у- 
вазі ще й те. що Злучені Держави сьогодні в проводі світу, що 
вони очолюють великанське змагання ідеалів волі й спра 
ведлнвости з кремлівським варварством, що вони обороняють 
хрнстіянську етику і мораль І взагалі хрнстіяиську цивілі- 
зацію. В такому часі не можна ставати перед світом зі законом 
який противиться благородним принципам, яким Америка 
завдячує свій зріст і силу та який підкопує її моральний 



З тих причин звертаємось до всіх наших горожанських 
клюбів та відділів і філій обядвох наших головних Комі те 
тів ( УКК і ЗУДАК ) , щоб бодай вони подбали вислати до Кон 
ґрееу (наразі до Сенату) свій спротив проти бнлу Мек Керена 
Волтера. (МеСаггап-МУаІІег Ін'ІІх). а з попертяи законопроекту 
Гомфрі-Лімена (МіішрІїн-у-І. сінна» ІііІІ). Дуже добре було б і 
парафіям те саме зробити, чи різним нашим народним уста- 
новам та організаціям, бо цс справа, яка відноситься також 
і ло нас і цс наш Інтерес, щоб Конгрес не ухвалив законо- 
піюєкту сенатора Мек Керена. 



Турботи видавців газет 



Надамо в повіті Вестчестер під 
Ню Норком піднесли видавці ці- 
ну щоденних газет з п'яти па сій 
центів. На західному побережжі 
уже давніше усті йи єно ціну що- 
денників, як ...Лос Анджслес 
Тайме", або „Міррор", на сім цен- 
тів а тепер видавці вирішили під- 
вищити ціну ма, двоять центів. 
Одначе по великих містах і в 
промислових околицях на сході 
стримуються з підвишкою ціни в 
дрібному розпродажі і пробують 
надроолятн іншими п 
щоб втриматися на поверхні. 

Насамперед трефа розглянути 
причину дорожіння газет. Таких 
причин буває більше, одначе під 
теперішню пору найважливіші 
три: нова підвншка ціни паперу 
з 110 дол. до 120 дол. на одній 
тонні впродовж 1951 р.; накла- 
ла ння нових податків з увагн-на 
пілготону до оборони країни; по- 
дорож Інн я поштової оплати за пе- 
ресилку друкованого слова. Крім 
цих трьох, приходять ще 
-ні явища, як підвншка 
лрукарняннх робітників і редак- 
ційних працівників та подорожін- 
ня друкарських машин і матерія - 
лів до втримування машин у на- 
лежному стані. Як приклад того 
подають пресові бюра новинку. 
Що щоденник ..Пресе -Телеграм", 
який виходить у Лонґ БІч. в Ка- 
ліфорнії, закупив машину за 
555,000 дол. на місце старої, що 
коштувала 125,000 дел. , 

Оця дорожня, як на ринку пра- 
ці так І на ринку машин, та зріст 
податків викликає стурбування 
газетних видавців. Вони поясню- 
ють своїм читачам і загальній пу- 
бліці свої турботи не на те, щоб 
жалітися, але на тс, щоб публіка 
розуміла, чому вони мусять ро- 
Ґшти зміни, які посередньо від- 
биваються на загалові. Для пу- 
бліки цс не таємниця, що газета 
не втримується самою передпла- 
тою чн розпродажом-кольпорта- 
жом, тільки „додатковими" при- 
бутками, головно з оголошень. 
Тону такі щоденники, як найбіль- 
ший кількістю друкованих при- 
мірників ..Ню Иорк Денлі Нюз" 
уже від нового 1952 р. підніс ціну 
на .оголошення на 9 відсотків, а 
цс дає підвншку на 20 відсотків 
впродовж двох років, тобто від 
19*9 р. Так само роблять тепер 
Інші газети, які появляються у 
промислових осередках і таким 
способом вони можуть 



вістей просто з пресового бюра до 
друкарні, навіть з помни енням ре- 
дакції. На ділі, редактор мусить 
сидіти прн друкарняній малині, 
щоб на місці вибирати складені 
вже новннкн і пускати їх на пре- 
су. 

Щодо, так званої чужомовної 
преси, то досі не чути, щоб хтось 
застановлявся над використанням 
„телетипового складача". Під те- 
перішню пору навіть лінотипи с 
поступом і полекшою в 
з пере старілим звмча- 
сМ складати руками черенки в 
друкарнях. 

Та наскільки йдеться про фі- 
нансування видавництв без під- 
вищування коштів газети в дріб- 
ному продажу чи передплаті, то 
чужомовні газети доказють справ- 



жнього чуда. З уваги на підвншку 
ціни паперу — яка зрештою раз- 
ураз повторяється — треба 3 ря- 
туватися під виш кою передплати, 
бо дешеві оголошення в газетах в 
иеаиглійській мові і 
зрівноважити зростам 
видавництва. До того, щоб не тра- 
тити читачів, видавці просто бо- 
яться згадувати про потребу під- 
вищим передплати і „рятуються" 
часово переконуванням свого га- 
зетного персоналу про неможли- 
вість підвншки платні, якщо об'єм 
газети не мас бути поменшений. 
Деяким газетам і це не помагає 
і вони перестають появлятись по 
50 чн 60 роках існування. З цього 
висновок, що таки самі читачі чу- 
жомовних газет мусять зрозуміти 
конечну потребу підтримки своїх 
газет, якщо не хочуть, щоб по них 
скоро й слід загинув. 

Те саме можна сказати і про ук- 
раїнську пресу та Я 



Микола Очерет 



СЛІПИЙ КУТ 




Великі щоденники беруться на 
ще інші способи втримання своїх 
по теперішній ціні. Саме 



Він стас в пригоді видавцям 



хід. 
дач" 

таким способом, що з централь- 
них пресових бюр можна ие тіль- 
ки пересилати новинки просто до 
редакцій, але й друкарень видав- 
ництв і складати їх на друкарсь- 
кій машині так. як це роблять 
особисто друкаря я ні складачі при 
допомозі загально звісного ліно- 
типу. Таким епос об видавці мо- 
жуть зменшити свій друкарняний 
персонал, заощаджуючи на ро- 
бітничих платнях. Та покищо цей 
винахід ще не зменшив коштів га- 
зетно! продукції тону, що треба 
наперед провести пал учення між 
централями й друкарнями нерва 
на далеку віддаль, а крім того 
пі довчити нових складачів для 
виконування таких робіт. Отже 
це виплатиться щойно на майбут- 
нє і то підприємцям, які мають 
більше газет, а не тільки одну. 
Головна користь з такого винахо- 
ду це приспішоння пересилання 



Читаємо від довшого часу про 
„наради" в Панмунджом, що три- 
вають кілька хвнлни. а одна з 
них тривала всього 43 секунди. 
Перепони, які ставлять комуніс- 
тичні делегати в справі переми- 
р'я, заставили представника Об'- 
єднаних Націй, заявити комуніс- 
тичній делегації прямо таке: „Ва- 
ша поведінка ясно показує, що 
приїжджаєте, сюди зовсім не тому, 
що хочете добитись перемир'я". 
Тільки подумати, — шість засідань 
тривали аж ... 32 хвилини ! 

Ці переговори зайшли в сліпий 
кут. Важко зрозуміти, на що во- 
ни потрібні Об'єднаним Націям, 
зате ясно, шо вони необхідні ко- 
муністам. 

Хочемо нагадати, шо в кінці 
1950 року військо ОН під керу- 
ванням генерала МекАртура пе- 
реможно дійшло аж до маи- 
джурського кордону і тут було 
затоплено „людським морен" по- 
гано озброєних китайських воя- 
ків. З гамом та грюкотом бара- 
банів і літав р ця орда кидалась 
ночами на військові частини ОН і 
в той спосіб війська ОН були від- 
кинуті до 38 паралелі. Кольосаль- 
ні втрати, що несли китайці в цьо- 
му наступі, дали швидко себе зна- 
ти і Вже на 38 паралелі війська 
ОН опанували ситуацію і погна- 
ли цю орду назад. Саме тоді на- 
став для агресора страшний пе- 
ріод: нових збройних сил у Мав 
вже в* було, 
були роапоропи 
Кремль боявся 
у війну, бо це визначало б 
ву відповідь з боку Заходу, до чо- 
чо Кремль в той час не був ще го- 
товий. І от тоді Москва закинула 
вудочку про „мирне полагоджен- 
ня корейського конфлікту" спіра- 
ючнсь на політику „мирної стра- 
тегії" Маршала- Ачесона і саме 
на цю вудочку піймались високі 
політики „мирної стратегії". За- 
хід почав переговори і тим спас 
комунізм від повного розгрому. 
Ст&яовнщс „не миру, і не війни" 
дозволило комуністам залатати 
свої прорізи: були підтягнуті сві- 
жі війська, устатковано радаром 
артилерію, устаткували берегові 
батереї тяжкою артнлерісю, одер- 
жали від Москви військовий мате- 
рі ял для дальшого ведення війни. 

З тим дозволило Мао 
нищити своїх проти в - 
в Китаї, як анери пансь- 
ку „п'яту колону". Китайському 
народові ж повсякчасно вбива- 
лось у голову про необхідність 
творення великих військових сил. 
прищвндчеиу і н д у с т ріялізацію 
країни, спішну побудову страте- 
гічних залізниць, а, головне, слі- 



яка 

лежні сть Китаю і свободу Кореї" 
Китай 




Іі 

ия вже сьогодні дас себе виш 
американцям на фронтових ліні- 
ях. Щоб ще більше дезорієнтува- 
ти високих політиків, комуністич- 
ні кореспонденти Віллінгтон і 
Бурчет пускають чутку, що пе- 
ремир'я буде досягнуто першого 

i вже в Лісабоні державний секре- 
тар Ачесои на конференції пів- 
ні чи о-ат.танті іісь кого пакту гово- 
рив, що „замирення буде весною", 
а 13 квітня з штабу генерала РІ- 
джвся повідомляли про можли- 
вість перемир'я в Кореї 1 травня. 
З того часу Вашннґтонвьке і То- 
кійське радіо весь час твердило, 
що. .підписання перемир'я чекають 
на 1 травия". Але вже 18 квітня 
замісник Три гас Лі в Об'єднаних 
Націях Корд'с, який щойно повер- 
нувся з подорожі в Корею, Япо- 
нію. Індію і Пакістан, заявив, що 
відомості про швидке перемир'я 
є лише „сподіваним бажанням", а 
командувач „китайськими народ- 
ними добровольцями" генерал 
Пен Тсх-ху-аЯ в той же час зая- 
вив: „ни не боїмось боїв — чим 
більше ни б'ємось, тин сильніше 
ми стоїмо. Ворог згодився на пе- 
реговори тому, що його здорово 
побили І вигнали з північної Ко- 

На- 

цій, які самі ие знають чи їм шд- 

'я чи ні, зате 
що ОН не змо- 
же нас перемогти". 
Саме ця заява яскраво підкрес- 
сліпнй кут комуністи 
[сокнх політиків Захо- 
ду. Вони тепер ие можуть пере- 
рвати переговорів, бо цс визначає, 
війну, а вся вика за зміцнення 
військової сили комуністів в Ко-| 
реї і рівночасно перетворення Ки- 
таю н в смертельного ворога Аме- 
рики впаде на тих. що пророку- 
вали швидке закінчення війни. 
Цс нагадує нам „мирні" заповнен- 
ня про можливість швидкого ми- 
ру ..на базі 38 паралелі", які так 
широко пропаґая лупались і які 
так цілковито були провалені са- 
мим життям. Тож мало одного ли- 
ше бажання миру, потрібно ще 

ii тверде відчуття реальної дій- 
сностп. потрібно ще й доскональ- 

лн б такі поиилкн {вбились зви- 
чайними людьми, цс було б ЦІЛ- 
КОМ зрозумілий, але високим по- 
літикам робити так не випадає. 
Але на цьому не кінець. Бажання 
„миру" 



М. 3. 



У справі /ласакри українських 
старшин 



У своїх двох замітних статтях 
(„Свобода" з 4. і 5. грудня 1001. 
р. і а 20. березня ц. р.) п. Ор. Чор- 
ногірськнй зупиняється над зло- 
чином масового вбивства, який 
учинили большеаики в 1020. р. 
над старшинами Галицької Армії 
з табору Кожухів, біля Москви. 
Він подає низку фактів і назвись- 
ка кількох учасників, що щасливо 
видобулись з небезпеки і могли б 
підтвердити та подати їх більше. 
Також вказус ни книжку Д-ра 
Максим ч у ка про цей табір. 

Справа цс актуальна, бо Кон- 
гресовий Комітет оце втрете звер- 
нувся до вашої еміграції з закли- 
ком збирати І присилати йому ма- 
теріали про большевнцьке иаро- 
довбнветво. 

Книжку д-ра Максим чука під 
ваг. „Кожухів" видало видавниц- 
тво Червона Калина у Львові, бі- 
ля 20 років тому і в ній с справді 
векало точних і важних фактів. 
МІЖ ІЯ. ПОІМЕННИЙ список одного 

транспорту старшин У.Г.А. з того 
табору на північ, числом 100 лю- 
ді. По тих старшинах • загинув 
усякий слід. 

Книжки видавництва Червона 
Калина поширювано також тут, у 
ЗД.А. і в Каналі. Тому виключе- 
на річ, щоб серед нашої давно! 
еміграції не задержалося досі хоч 
кілька примірників цеї книжки. 
Один П примірник повинен чим- 
скорше переслати власник до 
Конгресового Комітету. 



кнх політиків у нову сітку роз- 
ставлену комуністами — делега- 
ції почали вести таємні перегово- 
ри про вимін військовополонених, 
а комуністи використали цю та- 
ємничість для своєї пропаганди 
і Пекінське радіо почало завіряти 
своїх слухачів, що американці хо- 
чуть репатріювати з комуністич- 
ного полону ТИХ, „ХТО ХОЧЕ після 
репатріації зробитись гарматним 
м'ясом". Що ж торкається війсь- 
ковополонених .не згодних з аме- 
риканською агресією в Кореї і 
здатних виявити н методи", то 
таких зараз же посадять в кон- 
центраційні табори, які вже зор- 
ганізовані в Арнзоні, О кл атомі, 
Каліфорнії І нові організовують- 
ся я Японії. 

Як завжди, Москва хоче вбити 
двох зайців : днекрндитуватя Злу- 
чені Держави в очах власних 
військовополонених І мати змогу 
заявити, що сотні тисяч замордо- 
ваних комуністами військовополо- 
нених є живі і щасливо живуть у 
„вільному Китаї" і не хочуть по- 
вертатись, бо бояться щоб їх аме- 
рнкаці не заслали до концентра- 
ційних таборів. Газом з тям, ко- 
муністи широко пропагандують 
свою толерантність до долі війсь- 
ковополонених, що будуть повер- 
нуті американськими властями. 
Навіть тих, що ..витатуювали на 
свосму тілі антикомуністичні ло- 
зунги, навіть дезертирів з рядів 
комуністичних військ родії; а ра- 
ло з у стрій е І всі вони будуть по- 
вернуті до своїх родин аби при- 
йняти участь у творчій мирній 
праці і вести спокійне трудове 
життя". 

Ми знаємо, шо цл пропаганда 
призначена не для військовополо- 
нених, бо їх вже знищено, не для 
полонених що є в полоні військ 
ОН. які на власні очі перекона- 
лись у брехні всіх комуністичних 
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Десять років тому, серед шм:н- 
иої хуртовини на сході, несподі- 
вано помер у Львові Василь Пе- 
чорський, визначний український 
пост, письменник, громадський 
діяч і педагог. Вій помер на сві- 
танні перед Боскресснкям 1042 
року, помер у сні. несподівано на- 
віть для найближчих. Піхто не 
чуп ного останніх слів . . . Хто ба- 
чнп Василя Иачоягькогп п остан- 
ні місяці до вибуху війни, не мії- 
Нс знявяжитн різкої ЗМІНИ п цілій 
його постяві. Він, ВІЧНО МОЛОДИЙ, 
заливлеинй у веселку прнйдеш- 
ньсго, за один рік війни перемі- 
нюся в старця. Для нього пропи- 
ла остання надія бачити Україну 
вільною, а голод і холод та воєнні 
злидні добили його. 

За сорок років літературної 
РфЯЦІ він безнастанно боронея з 
яе-ніборнимн бурунами, а проте 
„не впап, а встояв в рядах". Він, 
що жив на розграні двох століть, 
ясно бачив ту величезну прога- 
лину в літературі, яку треба бу- 
де заповнити. Пого мрією було 



воскресити славні постаті забу- 
тих предків із могил, яких ніхто 
не прославив, яких ніхто не став- 
ляв за взір. Він не покидав пера, 
вперто кував „золотий вінець", 
викликував духів забутих пред- 
ків, творив орден багатирів, до са- 
мої емерти. Пого творчість жде на 
свого дослідинна. його твори на 
пндипцл. бо невидана спадщина 
П ічонського багата, а видані тво- 
ри належать до надзвичайної рід- 
кості! на кннгарському ринку. 

Василь Пачовськиіі народився 
1"-го січня 1878 р. в Жуличах бі- 
ля Золочена а Галичині, як син 
склшеинка. Батько поета Микола, 
а старіш ного шляхетського роду, 
б; в звісний бесідник і народовець, 
а мати. Боярська Мата, за родо- 
в"Ю Т|»аднцісю. походила з га- 
лицьких бояр. Був гордий на своє 
українське походження, мав в со- 
бі той аристократизм духа, який 
був його провідником у творчос- 
ті. Тому він ие сягав за жодними 
чужими сюжетами, бо багатство 
української народньої поезії й іс- 



торії його полонило 

Серед надзвичайно 
реживань ранньої молодоств, си- 
ротою Василь Пачовський проби- 
вався в люди. Вигнаний зі всіх 
гімназій в краю, з „вовчим квит- 
ком" складав іспит зрілостн в 
польській гімназії у Львові в 
1809 р. Від 1900 р. став студіюва- 
ти спершу на Медичному факуль- 
теті у Львові й зразу попав у вир 
життя Академічної Громади, се- 
ред якої тоді назрівали Ідеї само- 
стійної України. В листопаді 1В01 
р. виступив з палкою декляма- 
цісю на відомому протестацій кому 
вічу в обороні прав української 
мови на львівському університе- 
ті, защо його виключили з уні- 
верситету, а українська молодь 
демонстраційно подалась на інші 
університети в Австрії. В цьому ж 
році вийшла перша його відомії 
збірка „Розсипані перли" у Льво- 
ві. Ця збірка зробила йому славу 
„співака кохання", як сам каже, 
та й історики літератури не поста- 
вились з належною увагою до 
дальшої тнорчостн поети. 

У Відні він перейшов на студії 
філософії І тут назрів пляк його 
дальшої творчости під впливом 
студій історії, мистецтва, та й Ваг- 
нерїаськнх вистав в опері. В 1902 
р. вибуяли страйки на Полтавщи- 
ні, про які розписувались німець- 
кі часописи, як про роботу укра- 
їнської революційної партії. Це 



до написання 
„Сну української ночі", в якому 
пост вивів ідею самостійної Ук- 
раїни. Він відчув інтуїцією гін 
надходлчої бурі, заповів воскре- 
ескнл І розвал першої будови Ук- 
раїни. Критика збула цей твір 
легковажно з-за деяких брані в. 
але ж він виховав те покоління 
молоді, що незадовго пішло в бій 
за Україну. 

Д906 р. зібрався у Львові гур- 
ток поетів, письменників і мпст- 
ців „Молода Муза", який став ви- 
давати літературний журнал 
„Світ". Гурток молодих бунтарів. 

ків. Луцький, Чарнецькнй, Твер- 
до» ліб. ЛепкиЙ. Бирчак і др„ став 
рвати старі основи побутонщинн. 
намагався дати загалові справж- 
ню поезію. Молодомузці нав'яза- 
ли зв'язки з поетами Наддніпрян- 
щини з одного, і поетами „Моло- 
дої Польщі" з другого боку. 

Пачовський видав в 1907 р. дру- 
гу збірку „На стоці гір", в якій 
допровадив культ форми до май- 
стерносте, але цей твір, як і третя 
збірка лірики „Ладі н Марені, 
терновий вогонь мій", видана 1912 
р„ не знайшли прихильної оцін- 
ки .навпаки за другу донесли до 
Шкільної Ради, мовляв, Пачовсь- 
кий псує молодь. Інспектор по- 
ляк, прочитавши збірку, запропо- 
нував авторові писати по- польсь- 
ка , бо українська суспільність не 



вміє шанувати своїх 



1908 р. пост пережив духовий 
перелім, він станув перед містич- 
ною загадкою свого народу, коли 
знайшлись люди, які старались 
виказати безцільність існування 
України, Для переведення своїх 
ідей поет вибрав гетьмана Петра 
Дорошенка, як постать, що скрис- 
талізувала всі вічні проблеми ук- 
раїнської нації. В трагедії „Сонце 
Руїни", виданій в 1911 р„ висло- 
вив віру у величне покликання 
свого народу і остеріг перед без- 
голов'ям анархізму, яке в нас ло- 
мить найкращих людей. Критика 
обезцінила і цей твір, бо Ідея бу- 
лв незрозунілою для сучасників. 

Напередодні війни письменник 
читає реферат про конечність са- 
мостійної української держави, 
але всі його спроби введення дер- 
жавнотворчих думок в змагання 
тодішніх реальних діячів Народ- 
нього Комітеті- не повелися. Тоді 
він написав в 1914 р. драму 
„Сфінкс Европн" і вндав и в сам 
день здвигу „Січей і Соколів". 
Твір цей ля вус читача поетични- 
ми прочуванкяин наїібітнього. 
Чи ж не сповнилась небавом го- 
ловна думка твору, що брак зв'яз- 
ку шляхти з народом І підбурю- 
вання народу з боку народниць- 
кої інтелігенції приведе до розва- 
лу України І завненмостн від єв- 



ропейських 
цій 7 

Війна вирвала поета з рідного 
краю. В 1915 р. за стараннями 
Союзу Визволення України його 
переносять із служби в австрій 
сьиій армії до таборів полонених 
українців з російської армії. Пра 
цюс в таборах в Кніттсльфельді і 
Фрайштадті в Австрії, а далі Раш- 
тадгі і головно у Вецлярі в Німеч- 
чині аж до 1918 р. Тут редагує ча- 
сопис „Громадська Думка", і 
..Просвітяни Листок", будить при- 
спану національну свідомість по- 
лонених викладами з історії 1 гео- 
графії України, своєю успішною 
працею творять підставу для 
створення „Синьої Дивізії", У Ве- 
цлярі видає трагедію ..Роман Ве- 
ликий", щоб підкреслити вагу Га- 
личини для України в 1918 р„ 
коли Берестейський мир оставив 
цю землю поза нежами нової дер- 
жави. Дитяча драма „Малий Свя- 
тослав Хоробрий" написана в то- 
му ж часі, мала виховувати ли- 
царського духа серед молоді Ук- 
раїни, Поет вислав цілий наклад 
иа Унраїиу, а з „Романом Вели- 
ким" запізнився і ввесь майже 
наклад пропав у Вецллрі за дру- 
гої світової війни, коли заряджен- 
ням німецької влади його зни- 
щили. 

На відгонів перевороту и Га- 
личині поет повертає крутою до- 
рогою до рідного краю. На прн- 



В історії нашої революці є одна 
ивлознаив подія, що своїм тра- 
гізмом і числом жертв значно пе- 
ревищує Кожухів І навіть Катниь. 
Маю на лунці винищення боль- 
шевнкаин в зимі 1917/18 Р стар- 
шин у зукраІкщЕНИх відділах б. 
царської армії, що верталися то- 
ді в Україну з Сибіру та > Г* 
и о -західного фронту. 

Про цю подію була 
єдина, але докладна, стаття у ча- 
сописі „Львівські Вісті" в 1943. р.. 
а може в початку 1944. р. Тоді в 
часописах багато писали про не- 
давно перед тин виявлено пасове 
вбивство польських старшин у 
Кагині та про масові могила у 
що їх саме тоді ровнопу- 
Автор згаданої статті, б. 
Армії У.Н.Р- зазначив 
із того приводу, що свого часу 
большевики зробили були більшу 
масакру наших старшин, від тої, 
що відбулася в Катннському лісі. 
Не пам'ятаю вже заголовка стат- 
ті, ані прізвища її автора, зате до- 
кладно пам'ятаю н трагічний 
зміст. 

Це були перші місяці вольто- 
ві і цької влади і вона не встигла 
ще була виявити своїх диких ме- 
тод поборювання „класового во- 
рога" масовим винищ ув а нн я м . 
Тому й старшини зунраінщсннх 
частин б, царської армії, що 
тялася зі своїми відділанн в 
раїну, не уявляли, яка : 
загрожує їн по дорозі через Мос- 
ковщину. 

На станції « Ярославі, вже неда- 
леко українського кордону, при- 
містила большевицька влада 
сильний відділ Чека. Також на-^ 
казала спрямовувати всі відділи, 
що їхали в Україну, на ту лінію. 
Коли поїзд із нашим транспортом 
зупинявся иа тій станції, чекісти 
входили до вагонів і наказували : 
„Всі старшини виходити!" Кола 
хтось із старшин або вояків пи- 
тав їх про причину цього заря- 
дження, відповідь була, що стар- 
шини поїдуть окремо. 
. Поїзд із вояками від'їздив, а 
старшин обкружували чекісти І 
спершу питали, хто з них готов 
піти на службу в червоній армії. 
Таких охотників серед наших 
старшин ие находилося. Тога ви- 
водили І* усіх ч^кістя за ртанцію^^ . 
1 возстоі люал.1 н . 

Це 

ній черзі з 
спортом. У 

безладдя Й дезорганізації годі бу- 
ло навіть подати вістку до тих 
транслортів, що над'їздили і до 
тих далеких міст, звідкіля вонв 
вирушали та попередити про не- 
безпеку. Таким робом винищили 
тоді большевики, як подав автор 
згаданої статті; 12 тисяч наших 
старшин. 

Урятувалися з цеї западні лиш 
одиниці: Ті старшини, що своїм 
одягом не відрізнялися ВІД ПОЛКІВ 
І В ТІЙ ЖС ХіШЛННІ, колн чекісти 
ввійшли до вагону з наказом, зо- 
рієнтувалися в небезпеці та ! 
шилися серед ВОЯКІВ. 

Дальше автор статті 
що подібну засідку ні 
старшин у ладили большевики та- 
кож у Харкові, на тій станції, ку- 
ди прибували поїзди зі сходу і 
південного сходу. Туди переїзди- 
ли зукраїнщені формації з Туркс- 
стану і з кавказького фронту. Ав- 
тор подавав, що в Харкові тоді роз- 
стріляно біля 7 тисяч наших стар- 
шин. Внаслідок такої величезної 
втрати відчувала пізніше Дієва 
Армія різку недостачу старшин 
— відмітив автор. 

Тут, у Америці, немає звичаю 
складати в бібліотеках річники 
часописів, тому немає надії, щоб 
удалося найти навіть у найбіль- 
ших книгозбірнях те число Львів- 
ських Вістей сперед 9 років, де ця 
стаття була поміщена. Але може, 
щасливим випадком є в Америці 
хтось Із давно;, або нової емігра- 
ції, що знає ці -справи з власного 
досвіду, або хоч із оповідань вці- 
лілих учасників. Обов'язок кож- 
ного, хто знає щось більше про 
Цю сумну бувальщину, подати 
факти до пряаюдного відома, щоб 
вони послужили політичною 
зброєю проти нашого дикого во- 
рога. • - 




поручення Сенрстарілту Військо- 
вих Справ, як старшина УГА. ре- 
дагує часопис українського вій- 
ська „Стрілець" в СтаниславовІ. 
По переході через Збруч працює 
дальше, в Міністерстві Преси й 
Пропаганди в Камінці Подільсь- 
кій, пише історію України для ді- 
тей для „Вервнгорн", і видає пу- 
бліцистичні праці. Призначений 
на аташе Надзвичайної Диплома- 
тичної Місії Української Народної 
Республіки до Витикану виїздить 
закордон. У Відні важко хворіє 
на повоєнну „еспанку". а виду- 
жавши, аде на Закарпаття до Уж- 
городу. 

(Докінгення буде;. 



н. ш. 



СВОБОДА, СУБОТА, 17-го ТРАВНЯ Ш2. 



„ ВІСТІ З УКРАЇНИ 



..Іізвсетна" 27 квіт- 
ня надрукували статтю „Фортеця 
дружби і слава народів нашої 
в якій намагаються ви- 
політиЧну 

систему СССР. Ця стаття с лише 
□ізодои з розрахованої 
мету пропаганди, ак 
проте иаціояальво-вкз- 
ідеи в захірдьому розу- 
і які просякають в СССР. Ця 
стаття с добрим барометром, який 
в казус чого боїться Москва і про- 
ти чого вже зарані веде пропа- 
і-анднвио - психологічну війну. 
„Известяя" твердять, що сталінсь- 
ка дружба народів під керівниц- 
твом росіян с найкращою розв'яз- 
кою національного питання. Зу- 
пиняючись над вигідним стано- 
вищем України в сім! еоастськнх 
народів, часопис пише: „Радянсь- 
ка Україна через братерську до- 
помогу' міх радянських народів і 
перш за все російського народу 
в короткий термін залікувала ра- 
ни, заподіяні війною, і добилась 
нового, могутнього 
економіки і культури". А чому цл 
рпужба народів не лопається. 
„Известия" дають таке пояснен- 
ня: „Головна, вирішальна роля в 
створенні і зміцненні дружби ра- 
дянських народів належить вели- 
кому російському народові . який 
ввявндатнішою нацією 



». 

пресі обговорюються теми, ва які 
мусять писати письменники для 
дітвн. В Києві паралельно на ро- 
сійській і українськії! мові вихо- 
дять дитячі журнали „Барвінок* 
і „Піонерів". Матеріали в них 
сугубо політичні: Сталін, Москва, 
будови комунізму, прокляті капі- 
талісти і 1н. 

Бюро Харківського обкому Кіі 

(б) У обговорило справу про ідей- 
но - виховну роботу студентів і 
професорів Харківського гірничо- 
го інституту. Студент» І професо- 
ри, твердять бюро, „погано вив- 
чають марксистсько- ленінську те- 
орію І формально відвідують ве- 
чірній 
нінізму' 

В Москві вийшов друком 
кий альбом політичних карика- 
тур художника Бориса Єфімова. 
Карикатури виключно скеровані 
проти англійців і американців 
Найбільше досталося В. Черчіле- 
ві за його ігнорування другого 
фронту в час останньої війни та 
підготування Гітлера до нападу 
иа СССР. На одній карикатурі 
зображено як англійці й амери- 
канці в Західній зоні Німеччини 
оберігають політичних втікачів з 
Опанованих Москвою районів : 
тут і Андсрс, і румун, чех. німець- 
кий офіцер. В цю компанію по- 



ПРОТОКОЛ 

"О Екзекутивного Комітету У. Н. Союзу, які 
відбулися дня 26-го квітня 1952 року, в головній канцелярії 
У. Н. Союзу, під ч. 81-83 Гремд От., Джерзі Ситі, Н. Дж. 

На зборах булл приявні асі члени Екзек угати, а саме: 
головний предсідиик Д. Галнчян, заступник головного пред- 
сідпнка О. Лисо гір, заступниця головного предсідиика Г Жс- 
ребняк, головний секретнар Г. Герман і головний касіср Р. 
Слободян. 

Збори відкрив в год. 1:00 пополудні головний предсідннк 
та подав до відома ці справи, які були полагоджені від останніх 
зборів Екзекутивного Комітету, а опісля предложив справл, 
що їх треба вирішити на цих зборах. Ці справи були такі : 

Купно бондів. Закуплено отсі бондн-: 

Ргоуіпсє пі ВгіНЧІї СоІитЬіл (Са'пло'а), Ніпкіпк Риті ОеЬспгигея 

3^4%, за і 

РеппвуІ^аліа гЧпмг Со. 



ГОЛОСИ ЧИТАЧ/В 



... 1« Міеє ВоиіЬ, з« 

СепігаІ ІІІІпоіз Еіссігіс ап<1 Оаз Со., їм Море Вопі). :ц„', 
Тсхїі' Ріші'г іШ^оі Со., .Яіпкіпр Ріпні [ІеЬепшгї* ^ 

»сг Со., І ві Міці 
Ргоуіпсє оі Кеи- ВпмівИкк (Сапаїїа) Тжсліу 



А 84>7&00 
60.331.25 
ЕО.вЗЯ.ОО 
50.625.00 
40,772.40 



із всіх націй Сов. Союзу. Великий трапив і український 



російський нарід виніс иа своїх 
плечах основний тягар боротьби 
за перемогу Жовтневої соц- рево- 
люції. Він подавав і подас всім 
народам нашої країни безкорисну 
братерську допомогу в розвитку 
їхньої державності!, економіки і 
культури. В роки великої ВІТЧИЗ- 
НЯНОЇ війни російський нарід за- 
служив загальне визнання як кч 
рівної сили Сов. Союзу серед всі? 
народів вашої країни". 
шшвшЛ 



(ЛЛ) 



24.Є73.50 
25.743.2Ї 



— пгст, .'7$ т, а» 

*ЙІ Рспп Рожсґ Со., Іві Мій* Вопіі*, Кегіеа "О", Щ'Л. з* 

іпсе оі Ме»- Вгшіб^іск (Сапаїїа) Ти'епіу Уваг Япкіпи Рипіі 

ОеЬегИип.-*, •<!■'■>'/. за _ 

Сипвипитз. Ро*ег Со., ЇМ Міее Вопііз,' З Й Г А, за 

Відкликані бондн. Одержано за відкликані бондн. 
РоП о І Ми- Уогк Аиїлогіїу, Яя 5егіея, (Іепегаї ала кеіипиїпе 

ВоіиЬ. 3!$И — 1 $ 3.060,00 

Виплачені бондн: Одержано за виплачені бондн: 

ТошпаЖр оі \УесКа*ксп. N. }.. АУ 2 К їсіюиі Вооиз $15,000.00 

Різні «ні реви. Рішено продовжувати переговори в ціли на- 
буття оселі. 

Ухвалено виплатити дивіденду членам, які були прийняв 
до У, Н. Союзу до кінцця грудня 1949 року. 

Ухвалено скликати секретарів та інших Союзоонх уряд- 
ників із родженої тут молоді на окремі організаційні збори 
для оживлення Союзової праці серед молодого покоління 

Ухвалено уділити додаткову винагороду за приєднання 
нових членів в наступній кампанії, яка в короткому часі буде 
проголошена. 

По дискусії над справами організації вичерпано програму 
нарад, а головний предсідннк закрив збори в год. 5:00 ввечорі. 

Г. Герман, гол. секретар У. Н. Союзу, 



Виконаймо важливе діло 

(Від Українського Конгресового Комітету) 



і (Макіївського, Кра- 
маторського, Єнакісвського, Сла- 
вяиського і ін.) іде на побудову 
Варшавського палацу культури і 
науки. На підставі договору між 
урядом СССР і урядом Польщі 
цей палац будується на кошти 1 з 
матерія лів Совстського Союзу. 

Шахматнстка Людмила Ру дей- 
ко на всесоюзних змаганнях в 
Тбілісі на звання чемпіона серед 
жінок здобула перте місце. Л. Ру- 
деико с одночасно чемпіоном 
са+гу. 

Музичні іистружежтж на Укра- 
їні такої низької якостн, що музи- 
ки- яе відважуються на них грати. 

скар- 

н час- 
то відмовляємо нашим слухачам 
в проханні виконати концерти 
для (рортепіяно ЧаЙковського, 
Ліста, Рахманінова, Хагантуря- 
на". 

На Україні зараз відбуваються 
різноманітні з'зди. наради і мані- 
фестації, присвячені справі кому- 
ністичного виховання дітей. В 




В останніх днях Український 
Конгресовий Комітет перевів ве- 
лику розсипку — 80.000 листів в 
справі України — с це відбитки 
Із рекордів Американського Кон- 
гресу про внески сенатора Алек- 
сандра Сміта і конгресменів Дже- 
Ймса Морфі та Чарлза Керстена. 

Змістом рекордів с — промова 
члена Комісії в справах Ді-ПІ — 
Едварда О'Кониора, виголошена 
ним на проти комун і етичному вічу 
у Филадельфії 10 лютого ц. р. і 
дві промови голови Українського 
Конгресового Комітету, проф. Ле- 
ва Лобрянського — на великій 
українській маніфестації в Ню 
Иорку, 11 листопада 1951 року і 
на ВсеамернканськШ протикому- 
нїстнчній Конференції в Милвокі 
15 грудня того ж року. 

Промови містять великий і ва- 
жливий матеріал про сучасне 
трагічне положення українського 
народу та інших поневолених на- 
цій а<ЗССР і ввертають увагу ке- 
рівних чинників Злучених Дер- 
жав Америки иа необхідність ра- 
дикальних вирішень в цій справі. 

З огляду на такий зміст зазна- 
чених вище рекордів, Український 
Конгресовий Комітет замовив 50 
тисяч примірників промови кон- 
гресмена Джеймса Морф: І по 25 
тисяч примірників виступів сена- 



ТОВАРИСТВО ДОПОМОГИ УКРАЇНСЬКІЙ НАЦІО- 
НАЛЬНІ ГВАРДІЇ — ВІДДІЛ НЮ ПОРІС 

подас до відома, що 

В СУБОТУ, 24-го ТРАВНЯ (МАУ 24) 1952 Р. 
о годині 7-мій ввечорі 
в домівці О ДУМ при 2-гій Ккию ч. 144 пан інж. КрасионІс 
прочитає реферат на тему: 

УПА В СВІТЛІ ФАКТІВ 

Після ргфграту дискусія. Всіх українців м. Ню Порку й око- 
лиць залрошус до участи - - Управа Відділу. 




ЛІТЕРАТУРНО МИСТЕЦЬКИЙ КЛЮБ- 

149. Е. 2пй Аує„ Уогк, N. V. 
П'ЯТНИЦЯ, 23. ТРАВНЯ (МАУ 23) 1952 Р. 
• КОНЦЕРТ скрилана 

ВОЛОДИМИРА ЦІСИКА 

В ПРОГРАМІ: Бах,КарпІнІ Шосеон, Сен -Сакс. Де Фалла, Грудін. 

Гай ворон ськнп, Гнатншнн 1 інші. 
При фортслілні Валим КІпа. Початок о год. 1 



СЛІПИЙ КУТ 

зі стор. 2-ої) 



тора Апександра Сміта і конг- 
ресмена Чар.іза Керстена, — ра- 
зом 100.000 примірників. 

Із цієї загальної кількости — 
20,000 примірників передано се- 
кретаріятові Пак- Американської 
Конференції, який розішле їх по 
державах поза Америкою, а 80 
тисяч примірників вже розсила- 
ються в ЗДА усім най видатнішим 
акерик. політикам і редакторам 
та Іншим діячам в ріжних важні- 
ших ділянках суспільного життя. 

Ясно, що для самої Централі 
тане завдання було б нешДсилу. 
Тому Конгресовий Комітет, зали- 
шивши для себе повну частину, 
рішив розіслати увесь матеріал 
своїм Відділам - та уповноважие- 
югм Комітету. — разом майже у 
700 місцевостях Америки з тин, 
щоби оці конгресові листи була. 

розіслані представникам амерн- ся С;шв , цо д чд,, 
камського суспільства в і ножному таГ масов , 

окремому районі, де діє Відділ* 



Українського Конгресового Комі- 
тету чн у повно важений. При тако- 
му розподілі на окремі місцевосте 
припало, в середньому, лише 200. 
100. 50, 20. а навіть 10 рекордів. 
Допомогою при розенлці мають 
служити місцеві адреси з теле- 
фон, книжок або в інший спосіб. 

Отже нині — увесь цей матері- 
ал с на місцях. Тепер почесним 
завданням наших людей — под- 
бати, щоб він не лежав і був без- 
прополочно розісланий. Справа в 
наших руках і тільки віл нас за- 
лежить її якнайкраще виконати. 
Зокрема, а цс добра нагода длл 
нашої молоді - - допомога у цім 

І корисна. 

Коли б в якійсь місцевості мож- 
на було розіслати більше матерія- 
лу. ніж надіслано, або коли б 
хтось з українських громадян хо- 
тів дістати конгресові рекорди 
длл роїенлки в такій місцевості, 
з якою досі Український Конгре- 
совий Комітет не мас контакту, 
або для розенлки своїм знайомим 
(американцям). — просимо писа- 
ти до Українського Конгресового 
Комітету. 

Український Коні-ргголкн Комітет 



повідомлень, не для полонених, 
які ще живі в таборах комуніс- 
тичних військ, — цих пропаган- 
ду вати нема чого. Вона направле- 
на сане до високих політиків, що 
їх комуністи загнали ■'в сліпий 
кут, а тепер їхнє енрутне стано- 
вище хочуть використати у влас- 
ній користі. Ми твердо перекона- 
ні, що вся ця „таємничість" гуч- 
но провалиться, бо сам генерал 
Ріджвей сказав, що „згода з ко- 
муністами можлива тільки в тону 
випадкові, нолн ми погодимось 
офірувати найдорожчі принципи 
демократичних народів. Об'єднані 
Нації иа це не підуть. 

Цих слів нам цілком достат- 
ньо, бо саме вони висловлюють 
громадську думку всіх американ- 
ців, але цим ліквідувати „сліпий 
кут високої політики'' 



Часопис „Свобод а" повинен 
знаходитися в кожній 
українській 



УКРАЇНСЬКИЙ ХОР 

„ДУМКА" 

В НЮ ИОРКУ 

запрошує на 



Це була розвагова, товарнсика Й культурна Імпреза, 
ішнла по сові серед загалу учасників якнайкраще 
ія 1 побажання, щоб увійшла в традицію". — Так 
„Свобода" 15. вер. 1951) про тогорічну прогульку 
хору .Думка". 



що 
Я 



СВЯТОІВАНСЬКУ ПРОГУЛЯНКУ 

по ріці н^^80N до їнрм рончт, 

що відбудеться 



ІИОІАМ РСМЖ н« 

відвідувачів дає: 

200 акрів лісу зі столиками й лввичкамк длл відпочинку, 



тор 



корти, 
парк длл дітей. 



1 1л паяльні" й 
Озеро Я Човнн для 
Площі для спортовю 
Моторові' колійку та 
Крім усік тих приємностей хор „Думка' 
культурну розваг)', а саме учасники ігрогулькк ми 
побачити інтерне дно з емігрантських «МЙЇІ 

НА РІКАХ КАЯ11. -ІНКСЬКИХ" в постанові П. Гірняки та почу- 
ють дг^а аіеемь у виконанні хору „Думка", 



теж 1 про 
змогу 
:ого 

Поворот домів 
год. 10-тіп ввечорі. 

11а кораблі та в іпЛеп Роіпі — ресторани, наварні та бари. 

ГРАЄ ОРХЕСТРА В. БОСОГО. 

,,Арш", „Говерлі", „Сурмі" та п члені п хору 



ІМІІІІІ • 



В Н 

22 ЧЕРВНЯ Ц.Р. 



ВІдїзд Корабля з Г'іег "V" 
при \У. 42ті $!. о год. 9-ій 
рано. 



Запрошення можна одержати в . - . -- „ — 

Лумка" в Ціні по 3.00 дол, для дорослих та 1.50 дол. для дітей до 14 років. Члени 
прихильники одержують запрошення безплатно в кас і ера хору „Думка п. Я. Гу- 



тепер всю Америку хвялгос доли 
„50 тисяч південних корейців, що 
добровільно пішли в комуністич- 
ну армію та осіли працювати на 
землі", бо всі вони теж певно 
знищені, саме тепер весь вільний 
світ хвилюсться за долю 132 ти- 
сяч тих. що їх думають поверну- 
ти „на родіну", бо він ще не 
встиг забути „повернена* на ро- 
діну", що відбувалось в Німеччи- 
ні за Ялтинською угодою підпи- 
саною високими політиками і са- 
ме ці болючі питаннл розірвуть 
„сліпий кут",. саме вони доведуть 
до повного краху „мнрну .страте- 
гію" високих політиків і вільний 
світ нарешті звільниться від ,.мн- 
ражів миру", викине геть „мрії 
про мир" і заговорить до комуніс- 
тів єдиною для них зрозумілою 
мовою — мовою скли, бо лише цю 
мову шпнус Москва, бо лише ця 
мова може спинити поширення 
російського іиперіллізму на весь 
світ. 

НОВІ ЗАВОРУШЕННЯ У ФРАН- 
ЦУЗЬКОМУ ТУНІСІ 

Париж. В Тунісі, що знаходить- 
ся під французький потекторатом. 
внбухлн нові заворушення між 
поліцією і націоналістами, в яких 
убито одну французьку жінку та 
поранено коло двадцять осіб з 
обидвох сторін. Заворушення 
відновились, бо французько-тунї- 
ська комісія не ВИЯВЛЯЄ жодного 
постутпу в переговорах про роз- 
в'язку туніських домагань біль- 
ших прав від Франції. У зв'язку 
з заворушеннями проголошено 
що після 8.30 вечерон невільно 
виходити на місто. До тепер ця 
заборона обов'язувіиіа, піп тількн 
від 12 години вночі. 



Ще про час наших 
імпрез 

У ч. 122 ..Свободи", п. О. Кін- 
щанка торкнулася спавн невідпо- 
відного часу нпіниц імпрез, що, за 
її гадкою, починаються запізно 
І тягнуться довго. 

Мені здасться, що раніше почи- 
нати наші „імпреза", особливо 
тепер. — весною і літом — та- 
кож невигідно. Зате цілком пого- 
джуюсь з її побажанням: ,,Чи не 
можна б подбати про те, щоб ім- 
прези не накопичувались в одно- 
м*" дні. щоб їх починали не надто 
пізно та щоб їхні програми три- 
вали найдовше півтори години". 
І дійсно, кожну програму можна 
б обмежити цим часом. Для того 
упорядчики „імпрези" новини' 
поставити себе в полож ен н я слу- 
хачів і зрозуміти, що навіть дуже 
талановита і дотепна промова не 
може тривати понад пів години, 
не знудивши слухачів. Ми самі 
свідки, як добре колись подуна- 
ниЛ „Літературний ярмарок" 
ОДВУ завмер, бо слухачів знеохо- 
ттн.тн задовгі реферат™. Цїкгівя 
. Жива газета" ООЧСУ в Ню 
Иорку ^може ділиатн цісї ж долі, 
якщо н окремі вістки тривати- 
муть понад 20 хвилин. Учасники 
таож не бажають слухати го- 
динних промов наших заслуже- 
них діячів, які не повинні вико- 
ристовувати к в р и о с т п 
громадин на те, щоб їх зне- 
охочувати хоч змістовими, але 
безконечними промовами. С вже 
наші заслужені п]юмовш, що, при 
їхній появі перед лялею, серед 
зібраних проноситься зідхаиия 
прпреченностн. Коли прихильн- 
ики Визвольної Боротьби України 
лішронлн з доповіддю одного 
вельмнзаслуженого діяча, то ба- 
гато моїх знайомих не пішли то- 
му лише, що боялися з поперед- 
нього досвіду, що ця доповідь три- 
ватиме дві години. Знов почнта- 
телі Лнпинського боятимуться 
вислухати ще раз добре опрацьо- 
ваної, багатої змістом, але о їж дов- 
гої піюмови, як цс було не дав ис 
в Ню Порку. 

. Не раз, сидівши на „імпрезах", 
ми всі думасмо п|ю те. як цей про- 
мовець не може відчутії позпачу 
в очах слухачів, які знеохочено 
намагаються вгадати, на скільки 
часу ще вистачить жмуту нота- 
| ток, що їх три мас в руках захоп- 
лений темою промовець. І ЯК ЦІ 

з і МІТОТЬ, 

ЦІН спряв}, 

про яку так довго говорять! 

Цікаво було б порадитись фа- 
хівців, чн Сигатос лови їсть — ви- 
лікувальна недуга, а, якщо вия- 
виться, що ні, то хворих цісю не- 
дугою промовців, треба відмовля- 
ти від прилюдних виступів. 

Олекса Т. 
Н.Н. 



ВІДГУКИ дня 

ПОРАДИ ДЛЯ ПУБЛІКИ 



Писав я свого гасу про кон- 
церти. Але тоді подав був 
маш-бі.'іьш зразкові/ програ- 
му, а П, Т. Публікою '.майже 
не займався, лишив собі їі ,.«« 
ногі.н". Може, думав я, І не 
треба бу;іс. Приїхали ми в Но- 
вий Світ, розглянемося — самі 
иавгимося. Але багу — не йде. 
тому рішився подати кілька 
вказівок. Хто хойс — нехай по- 
користується, хто ні — не по- 
раджу. 

А що весняний сезон мас не 
тільки концерти, але й інші ці- 
каві імпрези (саягені, всгорнч- 
ці і т. п. равти), то долугу ще 
й йг, бо одно й друге так сказа- 
ти, досить щільно зазублюєть- 
ся. 

Концерти 
1. Прийти годину пізніше, як 
був назначений погаток. По- 
перше тому, що в нас усі кон- 
церти нагинаються пів години 
пізніше, а по-друге тому, що 
не випадає прийти перед по- 
гатг.ом. 

Не сідати деиебудь зараз 



А все тс за одну малу тог ку 
доґірого піяніста і незлого ком- 
позитора! Але іщ> значить на- 
віть найкращий піяніст і на- 
віть геніяльний композитор 
супроти тих страшенно ціка- 
вих вісток! 

Виломити не під гас пі-рср- 
ви між поодинокими тогкамч, 
ги, борони Боже, підгас вели- 
кої перерви між двома полови- 
нами концерту, а підгас про- 
дукцій. Ясна справа — не ро- 
бити великого замішання, а 
перейти швидко ряд, стараю- 
чись як найлвшв ставати лю- 
дям на ноги. Коли хтось має 
мозолі — сам собі винен. 

5. Коли грає ги співає хтось 
знайомий — бити .браво" на 
початку, всередині, і на кінці. 

0. Коли знайомий відіграв ви 
відспівав свою тогку — голос- 
но йти до дому, щоб дати всім 
до зрозуміння, що цс була оди- 
нока вартісна тогка. 

На однім з концертів бачив 
я тику .сцену_ і раджу іншим 



при вході, а обов'язково шу'ка- І наслідувати и, бо направду ро- 
ги свого місця, а бодай рівно] б " гь добре враження 



доброго. Дехто вмовляє в пуб 
ліку, що цс перешкоджус в 
слуханні концерту, але. цс му- 
зичне переборщення. Що може 
шкодити хорові чи оркестрі. 



Інші імпрези 
1. Приходити теж пізно. 
£. (для чоловіків) Коли 
хтось мас темне убрання, ви- 
тягнута, почистити і... нові- 



коли кілька осіб спацерус по ' ( '»™ > і(13и -ї »«ад5и. Брати пс 
залі і півголосом розмовляє*!, уважно ясш одяги, а коли 

І хтось дуже любить гарно одя- 
гатися — вбрати комбінований 
одяг ( напр. цеглясту блюзу і 
зелені штани). Тоді напевно 
впаде в око, особливо жіноц- 
ву, а про це йде: 

І. Коли хтось не мас темно- 
го одягу — нознгцгн ясний. 

і. Танцювати з розмахом, не 
знижаючи на інші пари. Самі 
винні, коли лізуть під руки ги 
під ноги. 

5. Не слухати заіюа'шчів, п 
як припадково щось впаде в 
иі/.го — кс виконувати просьби, 
і не прилучуватись до гурту, 
бо людина то не вівця. 

в. При буфеті довго заступа - 
та лгісце, більше нгребі/вяти як 
їсти, більше кригптн як пити 
а коли вже хтось і лєщо випив. 



Коли ж на сцені грає піяніст. і 
співає співак, ги йде дскляма- 
ція, то можна дану точку зов- 
сім добре на хвилину перерва- 
ти і виждати аж люди знай- 
дуть собі відповідне місце, 

І, Між поодинокими точка- 
ми, чи на перерві розглядати- 
ся, здоровити знайомих, але 
би.'шкати не конечно. На тс с 
точки. І то не підчас співу хо- 
ру, ги гри оркестри, бо вони 
глушать слова. Зате знаменито 
надаються до сусідських балгс- 
гок нро.ховн, .чгкля.чяірЛ, со- 
льоспїви, а ще краще скрипка 
чи фортепіпн. Па однім з ос- 
танніх концертів я Нв так доб- 
ре довідайся, пк грає піяніст 
..Мазурок" Шопсна, а загс 
знаю, що лісгьгя в латі і в сер' 



иі двої каїшоеок, які сиділи ™ триматися засади: .за шуст 
перєді мною. І що мама купила «.V винив — за ринськии п'я 
затісні серевики, і що тато масі "ин", а не. борони Боже, нав 



клопіг з босом, і що Петро 
щось крутить, і що Оля сказа- 
ла Стефі „жал по", і чому вона 
властиво ток млирае 
Ні гарна ні розумна, і 
бачить Мнколка. хоч влаетив 



паки. 

7. Нсіюрозіужіпіія по лаго- 
джу вати на залі і по змозі фі- 
зигно. Це додає забаві вогню 
і залишає незабутній спомин. 
На цьому покищо кінчу, 

ГІили-гІпп чи 



ЧИ ВИ Є ВЖЕ ЧЛЕНОМ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО 
СОЮЗУ? ЯКШО НІ ТО НАМ'ЯТА ИТК, ШО ВАМ НЕ маж- 
ШВО ОБІЙТИСЬ БЕМ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ. А НАЙКРАЩЕ 
Г КАИПЕВНІШЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДАСТЬ ВАМ 

' СОЮЗ! 



Бути член о* Укрзїіігького Народ- 
ного Союзу, значить належати до 
такої української організації, яка 
об'єднала в Америці й Канаді наіі- 
свіломіш) укрвіигькі гя.ін в один 
ІдсЙняЙ моноліт та поставила йо- 
го на службу нашим країнам 
та наїїюму поневоленому 
українському .народові. 



УВАГА! 

УКРАЇНСЬКІ 

ВЕТЕРИНАРНІ ПЖАРІ! 

ТРЕТІ РІЧНІ ЗАГАЛЬНІ 
ЗБОРИ 
Обсднанни Українських Вст 
Лікарів відбудуться В ІІНКЛ 
ГО дня 81. травня 1952 р. о 
год. 2-ій пополудні в домівц 
СУМ-а при 2147 В. Шікаго Епе 




СТАРАННЯМ ДИРЕКЦІЇ В. АВРАМЕНКА 



і — ; Суде вшчіітлсіїИЙ г — — 

„ТАРАС БУЛЬБА" 

українпькиП :шукппнД фільм іш 31. Гоголю а нагоди 

птіїліття авто гмсртш), 

В СУБОТУ, 17. 1 НЕДІЛЮ, 18. ТРАВНЯ 1952 

аі ЗТиіУУЕЗАгіТ ШСН 5СНООІ, 
345 Е. Шп 51. (між 1-ою і 2-ою Евенк» Мс\у Уогк 

(ІІмворх тисяч» учагнниїн н І, ітті рипоть «ора:1 &о|м>тьҐчі) 

КОЩЕРТОВИИ ' ВИСТУП 

відомого Бандурнста-Віртуом ЗИНОВІЯ ШТОКЛЛКЛ, 
з історичними думами і піснями. 
Початок Я-.ча годннн ввечорі. 

Чистина доходу призначена на будону З'кр. Нар. Диму н Ннї Порн^ 

УВАГА! На другий тиждень, и цій самій за. "і, в тих самих | 
годинах: гуАоти, 21-го і неділя, 2.1-го травин — *г 
фільм „ЗАІЮРОЖКЦЬ ЗА ДУМАЄМ" також | 

з Конце[гговою програмою. 

, 



14 — 



1 ~ з 

;ож Ч 



УВАГА! 



НЮ ИОРК, Н. й.! 



УВАГА! 



комітет ПРИДБАННЯ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ НЮ ПОРКУ 
закликай ввесь зкраїнський загал Метрополії на 

ВЕЛИКЕ ЕПЕ 



в справ) 

УКРАЇНСЬКОГО НАРОДНОГО ДОМУ МІСТА НЮ ИОРКУ 

: що відбудеться : 

В НЕДІЛЮ, ДНЯ 18. ТРАВНЯ 1952 РОКУ 

О ГОДИНІ 2-ИЙ ПОПОЛУДНІ 

В ЗАЛІ ВЕБСТЕР ГОЛЛ 

при 119 Іст 11 -та вулиця (між 3 і 4 евннмн) 

На вічу виступлять з інформаціями та промовами в справі У. Н. Дому: го- 
лиша Комітету' іііж. М. Лепналюк, орг, референт інж. В. Г>а|тііедькнй, члени Киміету 
ОМ. Д. Гаптичнії і II. Стасюк. КІН того буде теж батта мистецьки іі|юі рами, в цьому 
„Похід Ноко.тіль", .ЛСнва Газета", з участю іі.и. Р. Кунчинського, І. Кедрина, І. Кеп- 
шіцького і М. Понеділка, як теж виступ Меіронолітпльного Хору української молоді. 

Українці Ні» Порку! Справа Українського Народного Дому в цій евітоніП 
метрополії с сьогодні не тільки нашою найбільшою потребою, але й справою нашої 
чести» Приходьте псі на Віче! Справа Українського Народного Дому — цс ВАША 

СПРАВА! 

- 

: 
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СВОБОДА, СУБОТА, 17-го ТРАВНЯ 1952 




• ШУКАЮТЬ ЗАНЯТТЯ • 
ІВАНКА СКУБШІМ 

сашвжАисд 

і-тпп, Радо лпкигнг п наповненні ри 

них офщіилі.ннх паперів. 

• Телефон: ОВекоп 3-4448 
107! г 5Ь МагЬЧ №ї^ІЧс« Уогк«. V, 



Л ККЦІ Ї — НАУКА 

П ; 



ЯНІСТКЛ 
ВАЛЯНА 
ЧІЧКА-АНДРІСШШ 

дипломованії її Перліні 

— уділяє. :- 

ЛККЦІП ІТИ НА 
ФОРТЕШЯШ 

Зго.тиінеиин кожної ялтинці і су- 
боти між 7 И год. ви(-<рір її Літер*. 

туї Мистецькому Клпіві. Нн 

--і л Кітеню в Ню Иорку. 

Лекції шдбувліоться в Наигат&ні 
і БдоклккІ, 

Тем.: РІ п-0716 



щлліт:. у лет кіш гпосгв . . , 

КУПУЙТЕ СВОЇ ПОІ1ДН ЧЕРЕЗ 
ІІЕПРОЛ СЕПВІШС"! 



* Професійні оголошення • 

Д-р Н. МАПЗЕЛ 
лікує гострі 8 міста рілі' «і душ муж 
чим і жінок, шкірні, загальне ослав 
нирка • міхурі, ревматизм 
аналізу крона а сечі 
Нровірка ІЗ О0 
107 Е. І71К УОКК СІТУ 

«оло 4-ої Евенк І Юніон Сквер, 
Година: Щодня 10—1, 4- Т; 
В неділі 11—1. 

№. & СНЕРЛІОРР 

ОЗ — гай А**,, (Сос. 1 41 В $1.) М.У.С 

Теї С Категсу 7 7697 
Острі І до аго ч а ся! недуги чоловШи 
І жінок. Шкірні. Х-ка> Ри.-ідутт. 
і лідусмо без операції. Переводи 



З ЖИТТЯ ГРОМАД І ОРГАНІЗАЦІЙ 



Филаделфія, Па. 

„Зустріч .і письменниками' 

Іітгрятурип . мистецьке Това- 
рі., тло у Филаделфії влаштувало 
лин 12. квітня ц. р. цікавий літе- 
1«іту|ін<і-му:інчннїі вечір під иаз- 
ЩОЮ Мустріч з письменниками'. 
Печі). цги мав на мсті липі зн а тії 
нашу громаду з пнгьменникамя, 
які живуть танк у кін громаді, 
рилом виконують щпдекну працю 
для прожитку -і шс й вільний час 
посвячують гвоному мистецтву. 
Понад ситна любимців красного 
іііігьмск<тв:і мала нагоду запізна- 
ТИгЬ із Живучими під цю пору у 
Филаделфії постами : Олегом Ду- 
мським. Богданом Кравцевок, 
Яром Славутичем і Остапом Тар- 
навським. ш: теж почути деякі 
твори них постів V виконанні са- 
мих авторів або у мистецькому 
читанні наших артистів а дар. 
Володями | *>» Блавацьким у про- 
воді. Врл:«ртія з|юбнлн ліричні 
поелії Погдана К ранцева у вико- 
нанні Нолмдимнра Блявацького, 
як теж нові вірші Зуг.вськоСо в 
тому а; нвконпнні. поема ,,Ло: 
ка без імені" Славутича у вико- 
нанні Володимира Шашаровсько- 
пі і „Молитва за поля г лих" Тар- 
нпвськпго у виконанні Анатоля 
Радваксккого. Прозу заступали 
Григорії! Меріям Л ужницькиГі 
фрагментом історичної повісти у 
читанні а] іл їстки Є. Дичківної і 
Марія Стругнись на, яка при чита- 



ла нову актуальну 
теж „позичений" у 



два вальси Шопена. Перед вико- 
нанням кожного твору було про- 
читай о коротке поягкення, яке 
допомогли слухачам краще зро- 
зуміти кожний твір. Вечір був на 
поземі І' дав культурну розвагу 
слухачам. Після вечора присутні 
засіли до товариської гутіркн за 
чліаи. 

Учагкнк. 

ВИСТУП ПОСИП А ГІРНЯКА 

Літературно - мистецьке Това- 
риство у Фила'делфії гостило в су- 
боту, 26 квітня у себе відомого 
театрального діяча Поснпа Гірня- 
ка, який виступав на вечорі з 
читанням фрагменту гвосї Нр4гПі, 
над якою саме режисер працюв, 
про театральне життя в Україні, 
Режисер Гірняк прочитав фраг- 
мент, який відноситься до діяль- 
ности Леся Курбася, точніше про 
поставу Шенчекновнх „Гаїїдама- 
ків" цього геніального мигтця 
ецеии. У своїй праці про театр в 
Україні намагасться Посип Гір- 
няк ( як це видно із причитаного 
фрагменту) дати синтезу україн- 
ського театрального мистецтва в 
Укранїі після світової війни, при- 
свячуючи головну увагу ДІЯЛЬ- 
НОСТІ! Курбаса. Багато місця від- 
дано детальному оглядові поста- 
нов і характеристиці творчого за- 
думу режинера і мистецького по- 
ложення. Мало у цій праці безпо- 
середніх дрібних спостережень і 
пережатих згадок, які — ■ може — 
зробили б її більш „від серця", 



У. Н. Фонд дякує Платникам і Жертводавцям 

10. берким 1МІ.) 

$5: Федір Глеиько, о. 
- Попов. 



ч. 48 — : 



кпми у виконанні Радванського і 
ми аналізу кровн "для супружіо 11 Іашлровсматі, Головно подо- 
дозволів. - Офісові година: Що билась .„Чума про солом'яний Во- 



новелю. яч|а,ч е автор трпктус п не лише, як 
Ню Иорку 'спомини, але більше, як підруч- 
Інпн Керницькиїї двома гуморе -!нн к/ Доповідь Поснпа Гірняка 



лий під 10 рано до 0:4а ввечері. 
В ивдикі від 11 до І аоаод. 

От. Меа, к. тпвон 

МІ Инії Зга 81. І коло 2иа А*е.) N.¥.1, 

І сі ОКвтегсу 5-ЗІШ 
Внутрішні недуги. І-Іоигоїсоау. Х-Нв> 
ШесІгосягЛовгарІї, Апліуічя ііеряво- 
лвмо аналізу краям для супружжж 
дозволів, 
і годннн: подми і -а і а-в рлі 
В неділі ви 10-* оопол. 
-г 



иг. }. о е н и н а 

128 Емяі 8ЬІп 51., N6» ГОГК СНу 
ставцісю соов. Лехсінгтон вв 



Ордниус в оудні дві 10-г І 4-0 год. 
Особливу увагу звертав на недуги 
І жінок, неоравжльностя 1 

1 1 «і. І її ти б отудії а 



ОКУЛІСТ 



Д-р ОСШ1 ЖАШІЕІ' 
Години прннять: 
: від 10-11! — крім вів-гірка, 
А а нояедиов, середа, 1 п '«тижня 



гонь". Вечір, який відкрив корот- 
ким г- ловом гол о па Товариства В. 
Плавацькин. вія Богдан Рома- 
ненчук — редактор журналу 
„Київ", п|и>:іентуючи анторів і ха- 
рактерняуючп коротко їх твор- 
чість. Атракцією вечора був ви- 
ступ відомого піаніста проф. Ро- 
мана Савицьного. який виконав 
Барвінського ..Прелюд" і Лисевт- 
ка-Ревуцькоіо ивертніру до опери 
..Тарас Бульба" на ірпртепїян 
інпс[ііне у Филаделфії), здобува- 
ючи цими двома прекрасняіга 
твораіп! серця авдиторії. В другій 
частині проф. Савнцькнй виконав 



ЮВЕЛІР 



■ СНАКЬЄК & СНАРЬЕЗ 
191 Аує. В. Согтіег 121І1 81. 
" Тиви ГІ II V 



Тсіеріюпе: СА. 8-1889 
Годинникар 1 ювелір від 1905 р. 
Агенція на гарні швейцарські та 
американські годинники та біжуте- 
рію. Всю працю виконується у вла- 
сній робітні. Один рік Гаранта 



35 К 71» 5Т„ ІчгЛУ УОЯК СТТЛ 
Теї.; ОК. 4-8038 

—'"""і " ! 

ПО III У К У ш І 

ПОСЕРЕДНИКІВ 

(5аіе.чтеп-ів). 

Високе комісопс, Псршсіі- 
ств/і мають досвідчені. Я навчу 
нас. ЯК нести бн.шес. Потріонс 
авто. 

\\ АЬТЕГЇ М1ІРКА 
ЇЛО — 2псі Аує. (ін-1, 5 л В $(«.) 
N0^- Уогк Сіїу 
ППатсгсу 3-(Ї7«І. 

30Г77— -■— ГЗО 



ЮРІЙ СПІГА 

РЕФРІДЖКРКПТОРШІП 
МЕХАШК 

Скорп гарантована обслуг» всіх 
Ііефріджерейторішх угтанов, як до- 
ма юних так І комерційних, а рівная 
іиїлтіляцін їх, 

[Іридії ж нивях. перероблених 1 нід- 
іі її іі.'і^ них рефрі джерел торі я на лю- 

гнй струмі — де — ис. 



викликала велике зацікавлення 
і притягнула біля сотні слухачів, 
які л великою увагою вислухали 
характеристику світлих днів ук- 
раїнського театру з авторитетних 
уст їх співтворця. Доповідь теж 
викликала цікавість до цілости 
праці Гірняка, який напевно ви- 
дасть її друком і дасть змогу на- 
шому загалові пізнати розцвіт 
українського театру, про що ба- 
гато з нас * 



АРПОНА: 

Петро Джейніс $25. 
КАЛІФОРНІЯ: 
Сен Фргнеигко: По $10: Галина Гри- 
некич 1 1952р. і. Б. Па на сен ко 1 18521. 
В часі саятп в честь Шевченки зі- 
брано; По 52 г Г. Грккевмч: по 51: 
М. Впчвнськнй. Н Влчннська, Я, 
Гїлящпк, 1. ЧаОїін, А. Глинськи. р. 
ГлннськнО, С. Гречаник, П. Пвиа- 
сенко. В. Панагенхо, М. Підгірний, 
А. Приймак. П Славки: по $1.50: 
Т, Денне; по $0.50: І. Чнто, О. Чито, 
О. Милиш. 

КОЛОРАДО: 
Гну л ден: Піівл» Гобиль $10 !ІйД2). 

КОННККТІІКЇГГ: 
Ангннія: Пат М. Мп.тгпа $5. 
Вріджпорт: По $10: Яким Олекси- 
шин, Український Народний Дім. 
„Січ" і від. 50 У НС і. Тов. їм. М. 
Гру шевського і від. 30 УРСі. Вкгиль 
Залуляк, Жіноче Тов, їм. Ольги Ба- 
са раб: по $5: Дмитро Пск-толоа- 
ськнй: по $2: К. Котило. 
Гартфврд: Володимир Еуднг прибу- 
ток з Шевченківського свята $50: 
Ева ЗелІнЛки *5: К. Папп $2; Ф, 
Оівечка $1. 

Нні Притен: Відділ УКК-ту зі свя- 
ти н честь Шевченка $120. 
Степнм: Пп $10 Мстіюна ЧорноСлб, 
Микола Чорнобнб 

ФЛАЛІДА: 
.Маямі: Стефан і ЮСТИИН Мяйк $5. 

ІЛЛННОП: 
Шнкш'п: По $10: Іван Яннк. Іван 
Ку'лнннч, Корнель Массов: Ю. Іляш 
$Я 119521; П. Стами на коляду $2. 
Джоліпт: Аивстняія І Лосиф Кохав 
$25 ИВ521. 

ІНДІЯНА: 
Гаммопд: Микола Возняк ^10 110521 

МЕРІІЛЕНД: 
£й.ітнмпр: Алексакдер Ратич $10. 
Фсдеріїлзбїрґ: Г. Паїза $1. 

М АСС А Ч К1.ЧЕТ ! 
Амгерст: Вхіснль Болюх $5. 
Лорчи-тер: Микола Вяклпн $10 ('521 
Фолл Гівер: Збі[>кп я па рифі і $22.Я5. 
Орендж: В ЛІшингьккй $2. 

М1ШИІГЕН: 
Кий Арвор: Марія ."ІІптак $10. 
Бірмі иггем: Тих он Кари вухо ■ $10. 
Дітровт: Анна Левкут $20 (1951 1 
1952): по $10: Ання І Теодор Мн- 
хальчук замість вінця нп могилу 6л. 
п. ІО. Шустакевнч. д-р Лев Обуш- 
кеннч $10 1 1952 1. Український Зо- 
лотий Хрест іМ Відд.і. чл. вкл. до 
Л'КК-ту; П, Сотник нп коляду $2. 
Іст Лапсінг:' Т-во ім. Лесі Укрпін- 
кн дар жінок $20. 
Гемтреик: Василь Стерчвлюн $20 
(1952); Михайло Тнмпць $10 (1952): 



Воякові, засудженому за спання на чатах, 
признано право відклику 



Телефон: ОКецоп 3-4448 
107' і 51. Магк'я Р1. (Е. 81Н 5І) праці, бо такого завдання в по- 

'* і, І/ ЬІ \Г І .... „.„..„ ' 



Торонто, Онт. 

З дія.тьиогти етани ці У. С. С. 

Вже два роки минуло від того 
часу, як після приїзду нової іміг- 
рації до Канади, було зорганізо- 
вано в місті Торонтї Станицю був- 
ших Українських Січовнх Стріль- 
ців. Зорганізовано її не для кон 
-"УТ 

впин комбатантськнии організа- 
ціями чи індивідуальних амбіцій, 
а просто для того, щоб зберегти 
традицію Українського Січового 
Стрільця, який по довгих віках 
нашої неволі не тільки що обно- 
вив вояцького духа серед нашого 
народу, але також і був доброю 
основою для зорганізувания кіль- 
касот- тисячної Української армії, 
яка, хоч і не мала подостатком 
зброї , то все таки змагалась і дов- 
гніі час захищала українські зем- 
лі перед усіми по) гагами України. 
Дав початок такій армії, якої во- 
роги не^ перемогли, а також не 
переміг н страшний, лютий тиф: 
За цей, ] юз мірно короткий час. 
Станиця У. С. С. в Торонтї не 
і роб и. 1 1 а дуже багато голосної 



N0» Уогк, N. V. 



ПРОДАЖ НЕРУХОМОСТЄЙ -- КеаІ Езтаїе 

Підпідлйтг нас. коли хочете купити або продати: 
одно- або двиродиіші доми, апартамент гавзп. фармп або 
латинсько иі доми, бізнесові об'єкти. 

ШАЬТЕК 5НІРКА 

НЮ — 2пй Аує. (іісі. 5 Л іі ^[«.) N0* Уогк Сіїу 
ОКзтегсу 3-67Й1 

Пюіиі відкрите кожного дня до 0. год. печорі; 



в суботи і неділі до 5. пополудні. 



чати ах не сталила лона перед со- 
бою. Але лате а минулому році 
відсвяткувала вона, навіть і:і дуже 
багатою тя доброю програмою, 
свято Маківки, про яке в Канаді 
мало хто знав, хоч знав про це 



свято ввесь каш нарід иа західно- 
українських землях. Та не тільки, 
що знав, але наніть дуже велнч- 
ньо обходив його так довго, поки 
не окупували тих земель комуніс- 
тична Москва. В додатку до того 
зроблено ще одну не голосну 
працю, а саме: зорганізовано прн 
Станиці допомого вий Фонд з я- 
кого корнстатимуть не тільки П 
члени, але й усі потребуючі інва- 



I цього року а неділю 18-го 
травня, в годині 8-мій ввечері, 
буде ця Станиця знову обходити 
свято Маківки. Обходитиме його 
взалі української католицької 
парафії, що г, при вулицях КвІя 
Вест і Белвуде, На це свято, як 
і в минулому році, запрошус Ста- 
ниця знову всіх українських ком- 
батантів, старше громадянство і 
молодь- прибути масово й свопю 
присутністю звеличати його. Про- 
грама цьогорічного свята Маківки 
с дуже багата, бо. поза цікавим і 
багатим на події рефератом, буде 
також висвітлення кілька десяток 
різних образів не лише з учасни- 
ків Маківки, але н Із життя та 
буття колишніх наших Українсь- 
ких Січових Стрільців. Великою 
атракцією на цьогорічному свят] 
Маківки буде славна струнна ор- 
нестра під проводом панни Мару- 
сі Яворської. якв відограг, в'язан- 
ку стрілецьких н багато інших 
українських пісень. 

В. Г. IV . С, С 



МПІНЕСОТА : 
Міипеашіліс: Драматичний Гурток 
прн громаді укр. катол. церкви — 
половина доходу з ревії $33; Н. 
Пригар $25 И952К Зоя Смішкевнч 
$10. На коляду жертвували: По $1: 
В. Гуцвл, В. Татарин: дрібними $4. 

НЮ ДЖЕРЗІ: 
Клнфтон: Маркіян Куляк $10. 
Елнзабет: І. Назаренко 1. 
Гарфвдд; Андрій Галушка $25 ('62) 
Інтерлейкен: Василь Шімеркиськнй 
$10. 

їраингтон: Антін СтарнцькнЯ $5. 
Джерзі Ситі: Володимир Снігур $10; 
Мндннл: Ева Женчук $5. 
Нюарн: По $10: Д-р Теодор Крупа, 
Степан Федоронс ькн й 11052!, Іван 
Щербина 11952): Володимир Олій- 
ник $5: П. Лобур $1. Коляда по $1: 
В. Бакун, Е. Храневнч. В. Кущиіре- 
внч, Д. Пвпенко. В. Снгалів. 
Орендж: Ольга Дармохвял $10. 
Насеак: Тсофіль Рудницькнй з свя- 
та Соборности $17.81; по $10: Іван 
Брездень, Осип Хо вайло, Богдан 
Гірняк, Григорій Мочулп. ' 
Пгрт АмбпВ: Іван Коввлюк $10 
ІІВ52); д-р Віктор Сайкевнч $5. 
Сомервил: Микола Геречка $10. 

НЮ ПОГК: 
Амстердам: М. Спдкоський $2. 
Епйнлон: Олена Шепаровяч $10. 
Батавів: Анастязіл Теканюк $10 
1 1952». 

І'#дфорд Гн.тг: Елисей Кривобок 
$10 П9521. 

БІнґгеиптон: Володимир Хруннк з 
Шевченківського концерту $20.25. 
Бронке: На коляду жертвували: Со- 
юз Українок іВІдд. Я) $21; І. Яри- 
ківськнй $2; по $1 : С. Г.. В, Сема- 
июк. 

Г>рук.інн: По $10: Юрій Ференоевнч. 

Роман Петріна. Григорій Вовк ('521. 

Г,оффл.ій: Володимир Яренович $10; 

М. Тарчанів $2. 

Фалтнн: П. Клмінук $1. 

Джинеон Ситі: Прибуток з вічп іів. 

Руцькнйі $17. 

Литл Фолгі С. Спурза 51. 

Лонг Ааленд СктІ (Астпрія): Д-р 

Іван Мвкиревнч $10 11952); М Ми- 

колаг.нко $1. ■ 

Меррнк: Ярослап Стефанків $10. 
Ню Порк Ситі: Мартин Малетнч 
$100: по $10: Микола Андрейко, 
Марко Бячннськнй, Ярослав Віла- 
нюк. Ярослав Бойлуник. Андрій Ча- 
пельс.ькнй. Енгенія Чапельська, Сте- 
пан Дсмчншин, Григорій Яремчук 
(1В52І. Зснон Корч міський, Ання 
Крамарчук. Курінь українських 
старших пластунів, Павло Мнхаль- 
чук (19521, Михайло Попович ГВ2), 
Стела Попович 1 19521. д-р Клнмев- 
тій Рогожннськнй (1952), Микола 
Савнцький. Данян Захарчекко ('52 1. 
загін „Червоно! Калннн": Ольга 
Днчків $5; Л. Ярої:] $2; коляда по 
$1: М. Гошовськнй, Л. Ясінчук. М. 
Слюсар. П. Свистун, М. Грицковян. 
1'ічяонд ГІл: Микола Савнцький 
510. 

Ричестер: Відділ УКК-ту з Шеп- 
че кк. Академії $62,19: по $10: Дми- 
тро Дідик 1 19521, Іван Клодзін- 
ський 119521, Стефан Пружняк, Ми- 
рослав Ті ці, кий (19521, Український 
Народний Дім (1962» 
Вотервлит: По $10: Пилип Караїм 
(1952), Олекса Стгяк (1952), Іван Те- 
сля, Іван Урбаи; Мшюла Древнць 
кип $9; С. Димчвк. По $1 : І. Філяк 
С Михасів, Г. К. Спяк. 
Понкерс: По $10: Франк Бнбслі., 
Роман Мороз. 

<Продовжеяня будеї 

НАШОНАЛЬНИИ ДАТОК 

слати на таку адресу: 
ОД га! піал Сопртевв СоттіПе 
о{ Атегіса, 
Р. О. Вох 721, Сгшґєп 81. Апнех 
Л>*г Уогк 7, N. V. 



Вашингтон. — Військовий 
Апеляційний Суд, найвища 
судова установа збройних сил 
ЗДА. прийняв до розгляду 
скаргу вояка МкКониелля, 
що був засуджений за прови- 
ну під час пеербуаавня в Ко- 
реї на чатах. Відклик гово- 
рить про це, що вояк був ду- 
же змучений, бо перед тіой ие 
спав повних три доби іі тому 
не його вина, що він заснув, 
отримавши призначення ча- 
тувати. ИогхГ перевтома може 
бути оправдальним мотивом 1 
тому вирок суду, що покарав 
його десять роками ув'язнен- 
ий с занадто суворий. Зас> - 
дженнй тенер перебуває п 
ув'язненні в Лемпоку в Калі- 
форнії. Загул вояка викликав 



Т 



ПОСМЕРТНА ЗГАДКА 



В перші- річпктцо смерти бл, я. 

ЛЕОПОЛЬДА БАЛІЩЬКОГО, 
був сотника Л .Г.Л.. днректпрп 
горожанської шкоди в Хусті, бу- 
де відприалени ПАНАХИДА дня 
26. тгшвііх 1952, а храмі гв. О. 

Ннколая и III Ікаю. 
В цьому ж крамі, дня Н. червня 
1962 о год. 5. пополудні, будв 
яідиравлснп панахида за П.і, її. 
Інж. РОМАНА ГАЛИЦЬКОГО а 
четверту річницю Його трагічної 



пам'ять! 



ДУЯІЕ ВАЖНА 
ЖОЧКА ЗДОРОВЛЯ, 
ДЛЯ ХОРИХ, ЯКІ ХО- 
РУЮТЬ ДОВШІ РОКИ. 

На ревматизм, катар, 
олцер у жолудку, біль під 
грудьми, перестуда, ка- 
шель, біль нирок, біль го- 
лова, недуга нервова, ка- 
міни в жолудку, каміня 
жовчове, біль міхура, не* 
дуга шкірна і інші . не- 
дуги. Хорі знайдуть по- 
лекпгу. 

Пишіть по безплатну 
книжечку здоров ля. 
Адресуйте: 

ВКАОЬЕУ некв 
Вох 224, Соорег 5іаІІоп 
Неї? Уогк 3. N. V. 



живе порушення серед грома- 
дян, які зложнлн п'ятдесят 
тисяч підписів у його користь. 



ЗБОРИ ВІДДІЛІВ УНС 

МАГАІІОП СНТІ. ПА. — Відділ 
305, Запорозька Січ. повідомляв, що 
місячні збори відбудуться в неділю, 
18. травня, в церковній галі, зараз 
по Сл, Божій. "Наломила гться усіх 
членів явитися яв цих зборах, бо с 
дві важні справи до полагоджений, 
Довгуючі члени повинні виповнити 
свої залеглостн. „інакше будуть су- 
спендовані. — Уряд. 



ВІЛМІНГТОЙ, ДКЛ. — Вр. ев. 
Володимира, від 173, повідомляй, 
що місячні збори відбудуться у ВІ-. 
второк, 21. травня, о год. 7. ввечорі, 
в парафіяльній галі нагорі, нШ 5. 
ІІеаІіІ Зігеєі. Проситься всіх членш 
прибути на збори I вирівняти свої 
вкладки. Іщераз прнгядусться чле- 
нам, що збори відбуваються кожно- 
го місяця по 15-т1м у вівторок. При- 
ведіть нових членів зі собою до 
Союзу. — Н. Цицнк, пряде; С. Ро- 
жак, кас.;- С. ФІГун, фін, секр.; К. 
Генсьорський, рек. секр. 



III! ШШШ 

ринЕ^ НОМЕ 

СОМРІЕТЕІУ АІКСОНВІТІОМЕО 
ЯАХОШЛСЇЬф ПОХОРОНАМИ 
В. СТЕНТІ 

N Е № ]ЕК5ЕУ 

ЦШП НІЧ І СТУПНІ ДЛЯ БСІХ 

Обслуга чг-гоа і найкраща; 

У випадку омутку в родииі 
клнчте як в день так І в ночі: 

ЛІ кошм 

129 СКАНР 8ТКЕЕТ, 

соґ. Шаггеп 5ІГЄЄІ, 
]Ек8ЕУ СІТУ 2, N. ]. 
Теї. ВЕґ£еп 4-5131 



ВСТУПАЙТЕ В ЧЛЕНИ 
У. И. СОЮЗУ! 




УКРАЇНСЬКЕ 

ПЕРЕВ030ВЕ БЮРО 

В. Е. БОГАЧКВСЬКИИ 

335 ЬАІіТ 6(11 ЬТНЕЕТ, МсЛА- УОНК 3. N. V. _ ТЕЬ ОК. 3-248* 



УВАГА! НЮАРК, 11. ДЖ.. І ОКОЛИЦІ І УВАГА! 

Загальне задоволення з внклаловцл технічного креслення Інж. 
К, Церксвнчл. пгяпіені успіхи курсантів у науці І в фаховій пращ, 
яку учасники дістають ще перед закінченням курсу, а також зго- 
лошення нових учасників, заохотили „САМОПОМІЧ" улаштувати 

ІНШІЇ П ціг н.іі'.і.і.піін 

КУРС ТЕХНІЧНОГО КРЕСЛЕННЯ 1 ЧИТАННЯ 
ТЕХН. РИСУНКІВ 

для підиегения техн. досвіду затруднених я фабриках. Для пра- 
цюючих в почі наука нідбуластьса кореспонденційно або в пи гід- 
ний для них час. Курс відбудеться зараз піглп лголошення. 

Впиен прнймпс п. ради. Олеги н цькнй. 180 \УШіппі 51 м Nе^Vагк, 
В домівці „Саммопоночі" між год. 7 — 10 крім неділь. 

Уп 



ДЛЯ УСПОКОСНЯЯ ДЕЯКИХ 
БОЛІВ 

РЕВМАТИЗМУ 

АБО 

НЕВРАЛЬПЇ 

АНТРО таблнчкн надаються 
на пробу. 

Чн можете УСПОКОЇТИ в дечім болі 
РЕВМАТИЗМУ або НЕВРАЛЬГП? 
ВккаЯдіть це самі для себе без жад- 
ного риску. Вишліть оце повідомлен- 
ня до Кігіґтг СО„ Вох 415, РерІ. 
13., РеекзкШ, N. У., а звідти виш- 
лють вам поштою багато чудових 
табличок АНТРО, за які ви запла- 
тите поштареві $3.00, в до того кош- 
ти післяплати за доставу. Якщо, пі- 
сля лажнття цих табличок згідно з 



що цс вам помогло на ваші болі, то 
вам звернуть усі ваші гроші на ва- 
ше бажання. Отже лс терпіть дов- 
ше, ие спробувавши зажити ОНТРО. 

ІМЯ , 



ЕУегртсп 3-4419—4450 

Маріє СоаІ & Соке Со- 



аггітасНе ШЕЬ (Ж 

011 БІЛШЕК5 

5АЬ£5 & 5ЕКУІСЕ 
72-74 Вох Зігееі 
ВНООКЬУИ 22, N. V. 
0еІіуегіе5 Іо Вгоокіуп, Оиеепз 

4 МапЬаІІап. 
Українське підприємство 

«ЕДЬКА КУДЛАК 



ТЕПЕР ПОРА 

ЯАПНСГАТНОЯ НА КУРСИ 
САМОХОДОВНХ МТ'.ХАНІКГВ 
І КУГСИ їзди 





В. Володимир Пархуць 

уиршнгькнй ПОГребнжЖ 
Відповідипй гілппй похорон по 

умІріЛваяЩ ціпі. 
Подери» Каодноя БЕЗПЛАТНО 

Кличте в депь 1 в ночі: 
\УОО^ИО\У \У. РАКСНЧС 

Рипесаі ОІгестог 
исепое(1 N6» Уогх & 
439Е.5№8| Ч N6* 

Теї. ОКеяоп 3-2057 
Я. РАкСНІІС — Койку 



ІВАН БУНЬКО 



ті 




ОБСЛУГА ЧЕСНА І НАЙКРАЩА 




ІОНИ ВСІККО 
исспїсо ипоегіакег & ЕтЬагд* 
437 ЕА5Т 51І1 8ТНЕЕТ 
Уогк СНу 
ОііпЛсй івпегаК иіокп зів*. 
Теїеріюпв: О Катете у 7-7ВЄ1. 



КУРСИ МЕХАНІКІВ 
КУРСИ ІЗДІІ АВТАМИ 

Постараємося для Вас про еґза- 
иін Лайсенсу. Наші учні дістають 
дипломи. Помигаймо в одержан- 
ню праці. Інструкції в українській 
І англійській мовах. КУРСИ 
ДЕННІ, ВЕЧІРНІ 1 НЕДІЛЬНІ. 
Інструктори фахівці. Зал. я 1В16. 
Ь. Т¥СНМ1ЕЛУІС2, директор 

МеІгороШапАціо ЗсЬооІ 

155 - 2па Аує ч близько ІМЬ 81. 

КЕУУ УОКК СІТУ 
- - ■ ' ■ ■ —' і 



ПЕТРО^ЯР^А 

■ ВРООКЬУН, гПЯ 

УОКК І ОКОЛЖЦЖХ 

Ковтрольовайв, тенператур*. 
Модерна каллштл дц 



РЕТЕЯ ]АКЕМА 

129 ЕА5Т 71Ь 8ТНЕЕТ, 
НЄ\У УОКК, N. Т. 
Теї.: ОКспАга 4-2568 




УКРАЇНСЬКА ФУТРЯНА І] 
РОБІТНЯ В НЮ ИОРКУ | 

Котап КИ880ГГ І 

41 Гі71п ХТЙЕЕТ (ГіІН РІоог), (між Г) & В Іп Аус.) | 
NЕ\V УОКК СІТУ 

Кпли задумустс справити нпие футрп, перемоделюва- 
Щ ти. направити, або дат» до схову, так порадьтеся в ціп 
§ справі з досвідченим ск і ринком Романом Кузсвом. Він на- 
(5 ііспт, ііодСіас, гцоГ. кіілс ф\тро. джакет чи ковнір булп 
й зроблені №і найновішим фасонам, солідно та з найкращих 
л матеріялів. Ціни нригтупні. 

^ Інформації па телефон: РЕага 9-4238, 




отамл «ієо."і.єт 

МЄ ТАКЕ ИЩ ВАСК 
ТО ДЄНЙД-ТО А 
ІМН6 ОЄДТК ЗОСН 
- ^А««ІЛ 
КМЄУУ. " 



„Не вСнвяіі його, Тарзанс!", 
кричав Отаму. „Дозволь мені взя- 
ти ного назад до Ашрн... иа жи- 
вучу смерть, таку, якої зазнав Ро- 




берт Варрік". 

„Бідна, хоробра Лета", 

Гелена. „Нехай 



но Варрік, ,,си дітям р у вічному 
роздумуванні над ттгм, чого він 
найбільше бажав... батька діаман- 
тів!" 



